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Схематическое изображеніе разно- 
характерности свѣта маяковъ. 



Постоянный красный . 



Цѣлый проблесковый: Каждую минуту одинъ 
сильный проблескъ продолжительностью 6 
сек. и два слабыхъ въ 3 сек. каждый. 





Красный проблесковый : Каждыя 30 сек.: одинъ 
проблескъ продолжительностью въ 7 сек. 


іішшшшшиши 


Мерцающій бѣлый: Каждыя 6 сек.: одинъ 
проблескъ продолжительностью въ ЗѴ 2 


сек. 








ІШШІШІШШІШІ 


Мерцающій бѣлый: Каждыя 6 сек.: одинъ 
проблескъ продолжительностью въ 4 сек. 



Постоянный бѣлый съ бѣлымъ проблескомъ: 
Каждыя 1 у 2 мин.: одинъ проблескъ про- 
должительностью въ 3 сек. 



Постоянный бѣлый съ красными пробле- 
сками : Каждую минуту постоянный бѣлый 
свѣтъ и два красныхъ проблеска про- 
должительностью въ 2,4 сек. каждый. 


— 1 

І—І 

І—І 

— — 


40 «О ТО во во ТОО 110 140 110 икі 


Постоянный бѣлый съ красными пробле- 
сками: Каждыя полъ минуты постоянный 
бѣлый свѣтъ и два красныхъ проблеска 
продолжительностью въ 2 у 4 сек. 



Постоянный бѣлый съ красными пробле- 
сками: Каждыя 20 сек.: красный проблескъ 
продолжительностью въ 3 сек. 









Постоянный бѣлый съ бѣлыми проблесками : 
Каждыя 2 минуты : одинъ проблескъ про- 
должительностью въ 6 сек. 



Постоянный бѣлый съ бѣлыми проблесками: 
Каждую минуту одинъ проблескъ продол- 
жительностью въ 6 сек. 



Постоянный бѣлый съ бѣлыми проблесками: 
Каждыя 40 сек.: одинъ проблескъ продол- 
жительностью въ 5 сек. 



Постоянный бѣлый съ бѣлыми проблесками: 
Каждыя 15 сек.: одинъ проблескъ про- 
должительностью въ 5 сек. 


О дно-проблесковый красный: Каждыя 5 сек.: 
одинъ красный проблескъ продолжитель- 
ностью въ 1 сек. 
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/( ву-про б лес новый бѣлый: Каждыя 6 сек.: 
два бѣлыхъ проблеска, послѣдовательно 
одинъ за другимъ, въ 1 сек. каждый. 



Прерывающійся бѣлый: Два короткихъ зат- 
менія съ промежутками короткаго и длин- 
наго періода свѣта. 



Пѣло-красный перемѣнный свѣтъ . 



Время освѣщенія маяковъ. 


Подлежащіе вѣдѣнію Финляндскаго лоцманскаго и маячнаго 
вѣдомства маяки, зажигаются при заходѣ и гасятся при восходѣ 
солнца. 

Прибрежные маяки освѣщаются круглый годъ за исключеніемъ 
времени, когда навигація въ предѣлахъ видимаго горизонта 
маяковъ прекращается. — 

Малые маяки зажигаются и гасятся согласно показанному 
въ графѣ примѣчанія сего описанія времени, если на то отъ льда 
не явится препятствія. 

Щавучіе маяки и свѣтящіеся баканы сохраняются на 
своихъ мѣстахъ до времени показаннаго въ графѣ примѣчанія, 
вслучаѣ состояніе льда этому не помѣшаетъ. 

Характеръ маячныхъ огней. 

Постоянный — (йхей Іі&Ыз) показываетъ непрерывающійся 
свѣтъ огня, бѣлый или окрашенный. 

Вертящійся — (геѵо1ѵіп§’ 1і §Ы) показываетъ черезъ пра- 
вильные промежутки времени проблески и затмѣнія поперемѣнно, 
при чемъ сила свѣта постепенно увеличивается или уменьшается. 

Въ ясную погоду и на близкомъ разстояніи возможно на- 
блюдать слабый свѣтъ между проблесками. 

Мерцающій (йавЫп§’ 1і §Ы) — вертящійся маякъ съ пе- 
ріодами свѣта и затменія продолжительностью не свыше 10 се- 
кундъ. 

Вспышечный — вертящійся или мерцающій маякъ при 
проблескахъ продолжительностью менѣе одной секунды. 

Постоянный съ проблесками (йхей апсі йавЬіп^ Іі^Ьі) — 
представляетъ постоянный огонь, черезъ правильные промежутки 
времени прерывающійся однимъ или нѣсколькими бѣлыми или 



цвѣтными проблесками, обыновенно передъ проблескомъ и послѣ 
него замѣчается короткій промежутокъ затменія. 

Проблесковый огонь (оссиШп^ показываетъ посто- 

янный свѣтъ съ періодами затменія. Нижеслѣдующіе проблес- 
ковые огни въ настоящее время введены въ употребленіе. 

a) Однопроблесковый красный, показываетъ правильно пов- 
торяющійся красный свѣтъ продолжительностью одной секунды, 
послѣдуемый затменіемъ въ четыре секунды. 

b) Дву-проблесковый , бѣлый, показываетъ два правильно по- 
вторяющихся одинъ за другимъ слѣдующихъ проблеска, про- 
должительностью каждый въ одну секунду, послѣдуемые затме- 
ніемъ въ четыре секунды. 

c) При малыхъ, маякахъ безъ постоянной прислуги, встрѣ- 
чается родъ проблесковъ, красныхъ или зеленыхъ, которые съ 
цѣлью предупрежденія мореплавателей отъ мелей устраиваются 
въ угловыхъ предѣлахъ, находящихся по обѣ стороны входнаго 
угла освѣщаемаго бѣлымъ и краснымъ или бѣлымъ и зеленымъ 
перемѣннымъ скѣтомъ огня. Проблески эти показываютъ крас- 
ный или зеленый постоянный свѣтъ, получаемый отъ вставлен- 
наго, соотвѣтственно требуемаго угла, окрашеннаго стекла, кото- 
рый въ равные промежутки времени затмевается прохожденіемъ 
передъ этими стеклами красныхъ или зеленыхъ стеколъ ротатора. 
Затменіе болѣе или менѣе продолжительно въ зависимости отъ 
скорости вращенія ротатора, приводимаго въ движеніе болѣе или 
менѣе нагрѣтымъ воздухомъ лампы, почему періоды проблесковъ 
не могутъ быть въ разное время одинаковой продолжительности. 
На близкомъ разстояніи въ періодъ затменія замѣчается слабый 
неопредѣляемаго цвѣта свѣтъ. Подходя къ этимъ малымъ ма- 
якамъ въ предѣлахъ входнаго угла, зеленые проблески всегда 
находятся по правую а красные по лѣвую сторону наблюдателя. 

(1) Прерывающимся называется огонь когда свѣтовой про- 
межутокъ продолжительнѣе періода затменія. 

Перемѣнный (аИзегпаНп§ 1і§ЬЪ) — показывается постоян- 
ный огонь, цвѣтъ котораго черезъ правильные промежутки вре- 
мени изъ бѣлаго переходитъ въ красный или зеленый и обратно, 
безъ промежуточныхъ затменій. 

Фигуры въ графѣ примѣчанія показываютъ графически, 
какъ маячный свѣтъ мѣняется по отношенію силы и цвѣта огня. 
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Цифры означаютъ продолжительность свѣтовыхъ явленіи въ се- 
кундахъ, а высота фигуры относительную силу свѣта огня. 

Однако сравнивать относительную силу свѣта разныхъ ма- 
яковъ по этимъ фигурамъ не представляется возможнымъ. 

Изъ графическихъ фигуръ видно, что въ началѣ проблеска 
яркость свѣта постепенно увеличивается, достигаетъ апогея, а 
затѣмъ начинаетъ постепенно уменьшаться. Отсюда слѣдуетъ, 
что проблескъ, въ близи и при ясной погодѣ, кажется болѣе про- 
должительнымъ чѣмъ издали и при пасмурной погодѣ. Наблю- 
дателю находящемуся на чертѣ показанной видимой дальности 
маяка, при обыкновенныхъ обстоятельствахъ погоды, продолжи- 
тельность проблеска будетъ казаться равнымъ показанному вре- 
мени въ графѣ о свойствѣ огня. 


Дальность видимости маяковъ. 

Большинство маяковъ, расположенныхъ вдоль береговъ Фин- 
ляндіи, освѣщаютъ вообще съ такою силою, что огни ихъ видны 
пока не закрываются горизонтомъ. Дальность, которая / здѣсь 
называется географическою, дана для глаза возвышеннаго 4 У 2 
метр. (15 ф.) надъ уровнемъ воды. 

Таблица на стр. 7 показываетъ на сколько высота огня и 
высота глаза наблюдателя вліяютъ на видимую дальность. 

Для тѣхъ маяковъ, огни которыхъ не настолько сильны, 
чтобы они были видны при обыкновенныхъ условіяхъ до гори- 
зонта, дана оптическая дальность, причемъ слѣдуетъ принять 
во вниманіе то соображеніе, что изъ 100 случаевъ въ 65, огонь 
долженъ быть виденъ на то разстояніе которое, дано въ таблицѣ. 

Сила свѣта дана въ свѣчахъ Хефнера. 


Система освѣщенія и проч. 

(*) обозначаетъ тѣ огни, которые горятъ день и ночь, и ко- 
торые сторожъ посѣщаетъ для ухода за ними разъ въ недѣлю. 
Въ промежутки посѣщеніи, маячный сторожъ лишь рѣдко имѣетъ 
возможность наблюдать за своими огнями, почему мореплаватель 
не можетъ быть одинакого увѣренъ въ ихъ исправномъ горѣніи, 
какъ при овсѣщеніе маяковъ съ постоянной црислугой. 
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Въ описаніи названія малыхъ маяковъ безъ постоянной при- 
слуги, напечатаны наклоннымъ шрифтомъ. 

Огни которые содержатся общинами или частными лицами, 
обозначаются печатаніемъ прямаго курсива. 

Въ описаніи пеленги, касающіеся освѣщенія, всегда даны 
истинными, причемъ направленіе пеленга надо считать отъ маяка. 

Линзы имѣются шести разрядовъ, причемъ первый разрядъ 
означаютъ линзы въ наибольшихъ аппаратахъ. Разрядъ линзовъ 
однако не даетъ вѣрной оцѣнки относительной силы свѣта. 


Туманные сигналы. 

Касательно туманныхъ сигналовъ слѣдуетъ отмѣтить: 
что дальность слуховыхъ познаваніи туманныхъ сигналовъ 
разная и находится въ зависимости отъ состоянія ат- 
мосферы, такъ звукъ большихъ аппаратовъ иногда 
распознается въ 10 миляхъ разстоянія и даже еще 
дальше, иной же разъ звукъ не слышенъ даже въ двухъ 
миляхъ разстоянія. 

что бываютъ случаи, что туманъ находитъ на мѣстность по 
близости отъ сигнальной станціи, но не можетъ быть 
замѣченъ прислугою этихъ станціи, 
что на тѣхъ станціяхъ туманной сигнализаціи, гдѣ имѣется 
паровая сирена, въ началѣ тумана звукъ произво- 
дится менѣе сильными ручными аппаратами до подня- 
тія пара и приведенія сирены въ дѣйствіе, 
что по звуковымъ сигналамъ наблюдателю на суднѣ воз- 
можно лишь приблизательно опредѣлять направленіе 
и разстояніе къ звуковому источнику, 
что вслѣдстіе вышесказаннаго не слѣдуетъ разсчитывать 
на полученіе вѣрныхъ' указаніи пути по имѣемымъ 
туманнымъ сигналамъ, которые имѣютъ лишь пред- 
назначеніе предупреждать объ опасности и побуждать 
мореплавателей принимать мѣры осторожности, т. е. 
уменьшать ходъ и прибѣгать къ лоту. 
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Сокращенія. 


Сокращенія 

Означаетъ 

! 

пер. 

перемѣнный 

пост. 

постоянный , 

кр. 

красный 

б. 

бѣлый 

з. 

зеленый 

верт. 

вертящійся 

всп. 

вспышка 

мерц. 

мерцающій ' 

проб. 

проблески 

прер. 

прерывающійся 

раз. 

разрядъ 

Ѳ 

линза 

мор. 

морская 

ист. 

истинный 

р- 

румбъ 

уг- 

уголъ 

мет. 

метровъ 

Ф- 

футъ 


Если мореплаватель замѣтитъ, что какой либо маякъ поту- 
шенъ, когда ему подабаетъ горѣть, что полагаемые туманные сиг- 
налы не производятся, что въ маякахъ, вѣхахъ, знакахъ и пр. 
имѣется какое либо поврежденіе, снесены съ мѣста или вообще на 
лицо какое либо обстоятельство вводящее въ заблужденіе, ему 
предлагается объ происшедшемъ по возможности заявлять прислугѣ 
ближайшей лоцманской или маячной станціи, для принятія немед- 
ленно надлежащихъ мѣръ къ устраненію отъ опасности вслѣдтвіе 
случившейся неиисправности въ предостерегательныхъ знакахъ 
и сооруженіяхъ. 



Таблица 

показывающая въ морскихъ миляхъ видимую географическую 

дальностъ. 


Высота огня 

надъ поверх- 
ностью моря въ 

метрахъ. 

Высота глаза надъ поверхностью моря 

0 м. 

3 м. 

4,5 м. 

6 м. 

1 

2,. 

5,8 

6,7 

7, 

2 

3,0 

6,7 

7,6 

8,3 

3 

3,7 

7,4 

8,3 

9,0 

4 

4,3 

8,0 

8,9 

9,6 

5 

4,9 

8,6 

9,5 

10,2 

6 

5,3 

9,о 

9,9 

10,6 

7 

5,7 

9,4 

10,3 

11,0 

8 

6,1 

9,8 

10,7 

11,4 

9 

6,5 

10,2 

11,1 

11,8 

10 

6,9 

10,6 

11,5 

12,2 

11 

7,2 

10,9 

11,8 

12,5 

12 

7,5 

11,2 

12,1 

12,8 

13 

7,8 

11,5 

12,4 

13,1 

14 

8,1 

11,8 

12,7 

13,4 

15 

8,4 

12,1 

13,0 

13,7 

16 

8,7 

12,4 

13,3 

14,0 

17 

9,0 

12,7 

13,6 

14,3 

18 

9,2 

12,9 

13,8 

14,5 

19 

9,5 

13,2 

14,1 

14,8 

20 

9,7 

13,4 

14,3 

15,0 

22 

10,2 

13,9 

14,8 

15,5 

24 

10,6 

14,3 

15,2 

15,9 

26 

11,0 

14,7 

1 0,0 

16,3 

28 

11,4 

15,1 

16,0 

16,7 

30 

11,8 

15,5 

16,4 

17,1 

32 

12,2 

15,9 

16,8 

17,5 

34 

12,6 

16,3 

17,2 

17,9 

36 

13,о 

16,7 

17,6 

18,3 

38 

13,4 

17,1 

' 18,0 

18,7 

40 

13,7 

17,4 

18,3 

19,0 
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Высота огня 

надъ поверх- 
ностью моря 

въ метрахъ. 

Высота глаза надъ 

поверхностью моря 

0 м. 

3 м. 

4,5 м. 

6 М. 

45 

14,5 

18,2 

19,і 

19,8 

50 

15,3 

19,0 

19,9 

20, « 

55 

16,0 

19,7 

20,6 

21,з 

60 

16,7 

20,4 

21,а 

22,о 

65 

17,4 

21,і 

22,0 

22,7 

70 

18,0 

21,7 

22/, 

23,з 


Примѣрь 1 . Наблюдатель, имѣющій высоту глаза 6 метровъ 
надъ поверхностью моря, съ разстоянія въ 17,і морскихъ миль, 
видитъ маячный огонь, который имѣетъ высоту въ 30 метровъ 
отъ уровня моря, скрывающимся подъ горизонтъ. 

Примѣрь 2. Предметъ высотою 40 метровъ, наблюдается 
еще на разстояній 20,6 мор. миль, при высотѣ глаза надъ уров- 
немъ моря въ 10 метровъ. 

Этотъ выводъ получается изъ таблицы по слѣдующему вы- 
численію: 

Предметъ высотою въ 10 мет. виденъ на 6,9 мор. миль 
п » » 40 ,, „ „ 13,7 „ ,, 


Итого 20,6 



Біэркэзундскій фарватеръ 
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Біэркэзундскій фарватеръ. 


Х:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 


1 

Верккоматала 

Около Уа мили на 80Ю оть 
банки Верккоматала. 

о ; п 

60 16 46 
28 46 50 

ГІост.кр. 

Линза 6 пор. | 

Свѣчей 

Хефнера 

43 

м. 

8.8 

футъ 

29 

м. миль 

6 



Біэркэзундскій (Виртаніе- 

60 21 7 

Пер. б. кр. 

б. 

1500 

12.5 

41 

12.2 

ми) на мысѣ Виртаніеми 

28 38 20 

Проб. кр. з. 

кр. 

180 



9 

близь Біэркэзунда. 


Линза къ морю 

з. 

210 



9.5 



5 раз. 






і 


Линза къ про- 

б. 

1000 



11.9 



ливу 6 раз. 

кр. 

125 



8 




3. 

140 



8.5 


*Щн шишніем и н иэіспг й. 
На островѣ Бізркэ. 


60 20 15 

Пер. б. кр. 

б. 105 

7 

23 

7.5 

28 37 28 

Линза 6 раз. 

кр. 13 



4.5 



з. 15 



4.5 


і 


I ' 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


і] 


Характеръ и годъ по- 
стройки и когда оевѣщеніе 


II 


Р 


и М 


ѣ ч а н і я 




измѣнено 


Плавучій маякъ окра- 
шенный въ красный цвѣтъ, 
надпись по обѣ стороны 
бѣлая. 

1884. 


Красный шаръ на фокъ-мачтѣ. Имѣетъ паровую 
сирену, которая даетъ каждые минуты послѣдова- 
тельные звуки, продолжительностью 8 секундъ. Если 
сирена не дѣйтсвуетъ звонятъ въ колоколъ. Когда съ 
плавучаго маяка замѣтятъ, что курсъ судна ведетъ къ 
опасности, предупредительно дѣлается сигналъ двумя 
выстрѣлами ракеты. 


1 


Характеръ маячнаго свѣта. 


Характеръ туманной сигнализаціи. 



7 7 7 7 


Фонарь на вышкѣ лоц- 


вахты. 

1885. 1902. 


На маякѣ имѣются лоцмана, услуживающіе море- 
плавателямъ. 

Плавучій маякъ оставляетъ свое мѣсто около 

18 Ноября 
І Декабря’ 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

6° 

8056° 

8050° 

б. и кр. 

пер. 

6° 

8050° 

8044° 

кр. 

проб. 

79° 

8044° 

8\\ т 35° 

*) 3. 

проб. 

70° 

8Ш5° 

ХѴѴ75° 

б. и кр. 

пер. 

10° I 

іХГѴѴ75° 

ХЛѴ65° 

кр. 

проб. 

35° ! 

N№65° 

Х№30° 


•) "Сѣверная вѣхъ Виртаніеми находится на границѣ кр. и з. 

проб. 


2 


Восьмиугольная маячная 
башня. 

1902. 


Маякъ освѣщается отъ 7/20 Іюля — 12/25 Мая. | 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

! 

Граничные румбы ! 

1 

кр. проб. 

12° 

8089° 

і і 

N079° | 

б. и кр. иер. 

76° 

N079° 

N03° 

з. проб. 

16° 

N03° 

1ХѴѴ13 0 

кр. проб. 

11° 

Х\Ѵ13° 

КДѴ24° 

б. и кр. пер. 

30° 

№ѴѴ24° 

Х\Ѵ54° 


1 3 


Створъ съ N 10 4 по румбу КАУ26 0 — 8026°. 
Маякъ освѣщается отъ 7/20 Іюля— 12/25 Мая. 


N .-0 карты 


Транзундскаго фарватера. Біэркэзундекаго фарватера. 


12 


Біэркэзундскій фарватеръ. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


*Ь'унинканіеми верхній. 
На островѣ Біэркэ. 


СО 19 47 
28 37 59 


Нер. б. кр. 
Линз. 5 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 


б. 

кр. 


160 

20 


12.9 


футъ 

42 


м. миль) 
8 

А. о 


* Алватингеми . 

На сѣверномъ 
Ііейсари. 


мысѣ 


*0 27 50 
28 27 38 


Нер. б. кр. 
Проб. кр. з. 


б. 

кр. 

3 . 


55 

7 

8 


16.8 


55 


6 

3.5 

3.5 


I 


* Тупорансари ветра , 60 34 12 

(Рогель). 28 26 21 

На скалѣ Рогель у сѣв. 
запад, мыса Тупорансари. 


Пер. б. кр. 
Линза 6 раз. 


б. 

кр. 


45 

о.5 


7.6 ! 25 


6 

35 


* Тупорансари ветра. 60 33 47 

На 80 мысѣ острова 28 28 8 
Тупорансари. 


Пер б. кр. 
Линза 6 раз. 


б. 

кр. 

3 . 


45 

5.5 

6.5 


4.9 


16 


6 

3.5 

3.5 


8 


9 


Тупорансари лоцвахта. 

На 2ч\Ѵ мысѣ острова 
Тупорансари. 
Транзундскіе маяки : 
*Урансари недра К:о 1 а. 

На западномъ берегу 
остр. Урансари. 


60 34 5 
28 26 39 


60 36 55 
28 35 23 


Пост. з. 
Зеркало. 


Пор. б. кр. 
Линза 6 раз. 


60 


б. 45 

кр. 5.5 


4.9 


6.4 


16 


21 


6 


6 

3.5 


10 


*Урансари вера N .‘0 1 б. 60 36 58 
На томъ же берегу съ 28 35 38 
пред идущимъ. 


Пер. б. кр. 
Линза 6 раз. 


б. 

кр. 


45 

5.5 


13 


43 


6 


3.5 


Видимая 

дальность 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


13 


Характеръ и годъ по- 
стройки и когда освѣщеніе Примѣчанія 

измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ >?\У7°30' до N^У | 1 4 

башня, на установкѣ изъ уг- 52°30' и составляетъ створъ съ №о 3 по румбу N^1 
лавого желѣза вышиною 5 26° — 8026°. Освѣщается съ 7/20 Іюля— 12/25 Мая. | 
метр. | 

1902. | 

Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: I 1.2 5 


башня на установкѣ изъ уг- 
лавого желѣза, высотою 13 
метровъ. 

1883. 1902. 

Цвѣтъ и свойство Числ0 

огня 

Граничные румбы 


кр. 

проб. 111° 

со 

О 

о» 

о 

К\У6° 


б. и кр. 

пер. 6° 

ШУ6° 

№ѴѴ12° 


3 

проб. 41° 

ШѴ12° 

N№53° 


кр. 

проб. 38° 

1ЧѴѴ53° 

8\У89° 


б. и кр. 

пер. 22° 

8\Ѵ89° 

8\У67° 


Створъ огня съ N 10 31 — 8\Ѵ73° — N073°. 

Освѣщается 2/15 Іюня. 

Фонарь на стѣнѣ снаружи Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N069° черезъ К, 2 6 

деревянной, четырехуголъ- ЛУ и 8 до 8020°. 

ной маячной будки на же- Освѣщается съ 7/20 Іюля до 12/25 Мая. 
лѣзныхъ подпорахъ, высо- 
тою 2.1 метр. 

1883. 

Фонарь на стѣнѣ снаружи Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 2 7 


четырехугольной маячной 
будки. 

1891. 1902. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 



з. 

б. и кр. 
кр. 

проб. 

пер. 

проб. 

63° 

7° 

35° 

№ѴѴ25° 

N038° 

N045° 

N038° 

N045° 

N080° 



Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Въ окнѣ бѣлаго лоцман- Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N060° до N070°. 2 8 

скаго сторожевого дома. Время освѣщенія отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

1891. 

Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ39°30 Г до 2.3 9 

маячная башня наустановкѣ 8\У84°30'. Створъ съ №о 10 по румбу N062°— 8"\У62°. 

изъ углавого желѣза, высо- Время освѣщенія отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

тою 3 метра. 

1889. 1893. 

Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8АУ39°30' до 2.3 10 

маячная башня наустановкѣ 8'\У84°30'. Створъ съ N -.0 9 по румбу N062° — 8ТѴ62°. 

изъуглавого желѣза выс. 3 м. Время освѣщенія отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

1889. 1893. 


N10 карты 




Фарватеръ Транзундъ — Выборгъ. 


14 


N•.0 ! 


11 


12 


13 


14 


20 


21 


22 


Фарватеръ Транзундъ— Выборгъ. 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


*СуоніонсаринедраШ: о 2а. 

Находится въ 300 мет- 
рахъ на 8055° отъ 0:ваго 
мыса Суоніонсари. 

*Суйтсари эвра №о 2 б . 
На островѣ Суйтсари. 


*Урапеари недра N 10 3 а. 

На углу батареи Уран- 
сари. 


*Урансари эвра N 10 3 6. 

На берегу Урансари по- 
выше отъ берега. 

* Огонь на сваяхъ N -.0 4 а. 
близь фарватера. 


*Равансари N 10 4 о. 

На берегу о:ва Раван- 
сари. 


*Равансари N -.0 4 в. 

На островѣ Равансари. 

/ 

*Огонь на сваяхъ №о 4 г. 

У сѣвернаго входа въ 
Транзундъ. 

Огни г. Выборгъ. 

*1{илписари недра N 10 5 а. 

На западномъ о:вѣ Кил- 
писари. 

* Килписари эвра №о об. 

На среднемъ изъ остро- 
вовъ Килиисари. 

*Леппэлуото N .-0 6 а . 

На островѣ Леппэлуото- 


*Купопенсари №о б б . 

Въ югозападной части 
о:ва Купоненсари. 


Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

1 г 

9* 3=1 

Я Я 
о Я 

Л 8 

О Г п 

60 37 20 
28 34 18 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

Свѣчей 

Хефнера 

б. 45 

кр. 5.5 

м. 

2.9 

футъ 

9.8 

м. миль 

6 

3.5 

60 37 42 
28 34 17 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 45 

кр. 5.5 

7.9 

26 

6 

3.5 

60 37 35 
28 34 52 

Пост. кр. 

2.6 

3 

10 

2 

60 37 46 
28 35 12 

Пост. кр. 

2.6 

6 

20 

2 

60 38 22 
28 35 35 

Пост. б. 

8 

3.96 

13 

3.5 

60 38 29 
28 35 43 

Пост. б. 

8 

7.3 

24 

! 3.5 

60 38 20 
28 35 27 

Пост. з. 

3 

11.9 

39 

2 

60 38 23 
28 36 10 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 45 

кр. 5.5 

3.96 

13 

6 

3.5 

60 41 27 
28 42 01 

Пост. б. 

30 

5.5 

18 

5 

60 41 30 
28 42 09 

Пост. б. 

30 

15.8 


5 

60 41 00 
28 42 43 

Пост. з. б. 

з. 5 

4.3 

14 

3 

60 41 16 
28 43 43 

Пост, з. 

5 

7 

23 

3 


Видимая 

дальность 


15 


Характеръ и годъ по- 
стройки и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Зеленый фонарь помѣщенъ 
на сваяхъ, окрашенныхъ въ 
красный цвѣтъ. 

1902. 

Зеленый фонаръ на бѣ- 
ломъ столбѣ, высотою 3 метр. 
1902. 


Зеленый фонарь па бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 

Зеленый фонарь на сва- 
яхъ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ, 

1889. 

Зеленый фонарь на сва- 
яхъ. 

1889. 1904. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 

Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Выборгская л оцъ- дистанція. 


Примѣчанія 

№о карты 

и 

! 

Освѣщаетъ весь горизоптъ. Составляетъ створъ 
съ N.-0 12 по р. 800°30'— ;№\Ѵ0°30'. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

и 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8ѴѴ10 0 черезъ 8 до 
8010°. Въ створѣ съ N .-0 11 но р. 800°30'-]У\Ѵ0 о 30'. 
Горитъ отъ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 

3 

12 

Составляетъ съ N 10 14 створъ по р. N049° — 8\У49°. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

13 

Составляетъ створъ съ №о 13 по румбу N049°— 
8\У49°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

14 

Составляетъ створъ съ N 10 16 по р. Ж)64°30' — 
8\У64°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

15 

Составляетъ створъ съ N 10 15 по р. К064°30' — 
8\У64°30\ 

Освѣщается съ 7/20 Іюля цо 12/25 Мая. 

3 

16 

Составляетъ створъ съ N 10 15 по р. N086° — 
8ХУ86°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

17 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ Ж)43°30' черезъ 0 и 

8 до №У77°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

3 

18 

Составляетъ створъ съ N 10 20 по румбу N043° — 
8\У43°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

4 

19 

Составляетъ створъ съ №.о 19 по румбу N043° — 
8ШЗ°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

4 

20 

Составляетъ створъ съ У:о 22 по румбу N062° — 
8\У62°. Уголъ освѣщенія пост. б. огня отъ N^49° 
до N036° и пост. з. отъ N^49° до 8\У53°. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

4 

21 

Составляетъ створъ съ N /0 21 по румбу N062° — 

зте°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

4 

22 


Транзундъ въ поре. Фарватеръ Транзундъ — Выборгъ. 


16 


Фарватеръ Транзундъ — Выборгъ. 



Видимая 

дальность 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


17 


Характеръ и годъ по- 
стройки и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 


Цилиндрическая маячная 
башня на установкахъ изъ 
углового желѣза, высотою 
7.5 мет. 

1889. 1894. 

Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 

Зеленый фонарь на сва- 
яхъ. 

1889. 


Зеленый фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1889. 

Электрическій шаровид- 
ный фонарь на столбѣ. 


Электрическій шаровид- 
ный фонарь на столбѣ. 


Электрическій фонарь на 
столбѣ. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на установ- 
кахъ изъ углового желѣза, 
высотою въ 3 метра. 

1883. 1902. 


Примѣчанія 


Составляетъ створъ съ N 10 24 но р. К036°30' — 
8\Ѵ36°30'. 

Освѣщаетъ уголь пост. кр. отъ 8\Ѵ45° черезъ 8 
къ 8059° и уголь пост. з. отъ 8059° черезъ О до 
N028°. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Составляетъ створъ съ N 10 23 по р Ш)36°30' — 
8\Ѵ36°30'. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Освѣщаетъ уголь пост. б. отъ 805° черезъ 8 и 
XV до N"^47° и уголъ пост. кр. отъ N^47° черезъ 
N до N0 59°. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Составляетъ створъ съ N 10 27 по р. N071°— 
8\Ѵ71°. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Составляетъ створъ съ N -.0 26 по р. N071° — 
8\Ѵ71°. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Содержится г. Выборгъ. 


Освѣщаетъ весь горизонтъ. 
Содержится г. Выборгъ. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ 807° до 8030°. 
Содержится г. Выборгъ. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. проб. 

16° 

N073° 

N057° 

б. и кр. пер. 

23° 

N057° 

N034° 

з. проб. 

14° 

N034° 

N020° 

кр. проб. 

13° 

N020° 

N07° 

б. и кр. пер. 

25° 

N07° 

М\Ѵ18° 

з. проб. 

49° 

МХѴ18° 

ШѴ67° 

кр. проб. 

37° 

К\Ѵ67° 

8\Ѵ76° 

б. и кр. пер. 

9° 

8\Ѵ76° 

81Ѵ67° 

кр. проб. 

5° 

8ХѴ67° 

8\Ѵ62° 


Составляетъ створъ съ №о 5 по р. 8\Ѵ73° — N0 

23 Іюня 

73°. Горитъ отъ 6 Іюля по 2/1о Іюня. 


% 

о 

К N=0 

еэ 

"С! 

н 

а 

4 23 

4 24 

4 25 

4 26 

4 27 

4 28 

4 29 

4 30 

2 31 


2 



Транзундъ— Куорсало. Транзундъ въ море. 


18 


Транзундъ въ море. Транзундъ— Куорсало. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 


маяка 


32 


*Галли. 

На скалѣ Галли на 8АУ 
отъ Рондо. 


* Большой Фискаръ. 

На самомъ восточномъ 
изъ группы острововъ Сту- 
ра Фискаръ или Видтперъ. 


* Эдвард сгрундъ. 

По южную сторону банки 
Эдвардсгрундъ къ югу отъ 
Крюсерорта. 

*Малый Фискаръ. 

На скалѣ того же наз- 
ванія. 


*Далыиеръ. 

На островѣ Далыперъ 
въ близи башни. 


Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 



Свѣчей 



Хефнера 

60 24 13 

Пост. б. 

35 

28 9 27 

О 6 раз. 


60 24 32 

Пер. б. 

б. 45 

27 57 52 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 


О 6 раз. 

з. 6.5 

60 29 50 

Пост. б. 

35 

28 16 55 

О 6 раз. 


60 28 38 

Пер. б. кр. 

б. 45 

28 7 7 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 


© 6 раз. 

з. 6.5 

60 28 50 

Пер. б. к. 

б. 45 

27 56 56 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 


О 6 раз. 

з. 6.5 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


м. 

4.6 


фугъ 

15 


мпн. 


3 


5.5 


18 


6 

3.5 

3.5 


2.7 


9 


5 


5.2 


17 


6 

3.5 

3.5 


6.4 


21 


6 

3.5 

3.5 


Видимая 

дальность 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


19 


Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 

Примѣчанія 

% 

о 

* 

со 

N•.0 

измѣнено 


н 




Е 



Фонарь сѣраго цвѣта на Освѣщаетъ весь горизонтъ 5 | 32 

красномъ столбѣ выс. 2,3 Горитъ отъ — І ” н - по 2/15 Іюня. I 

метра 1902. 6 йоля | 

Фонарь на стѣнѣ бѣлой Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 5 | 33 

— ~ - - - - - і 


будки. Цвѣтъ и свойство 

1883. 1902. огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

кр. проб. 

22° 

8 8022° 

б. и кр. пер. 

166° 

8022° N18° 

з. проб. 

15° 

Ы\Ѵ8° КАѴ23 0 


Горитъ отъ — 1і - ня по 2/15 Іюня. 

* 6 Іюля 


Свѣтящійся желѣзный ба- Освѣщается съ открытіемъ навигаціи но 2/15 і 2.3 I 34 
канъ, фонарь красный. Ноября. I I 

1901. I і 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 5 


четырехуголной маячной 
будки. 

1891. 1902. 

Цвѣуъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 


з. проб. 

5° 

N065° 

N070° 


б. и кр. пер. 

8° 

N070° 

N078° 


кр. проб. 

20° 

N078° 

8082° 


з. проб. 

69° 

8082° 

8013° 


б. и кр. пер. 

86° 

8013° 

8073° 


кр. проб. 

10° 

8073° 

8083° 


Горитъ отъ 23 т ІОШЯ 

1 6 ІЮЛЯ 

но 2/15 Іюня. 



I 

Фонарь на стѣнѣ бѣлой! Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 5 


четырехугольной маячной 
будки. 

1884. 1902. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 


з. проб. 

о 

о 

8079° 

8059° 


б. и кр. пер. 

64° 

8059° 

81Ѵ5° 


кр. проб. 

41° 

8\Ѵ5° 

8\Ѵ46° 


з. проб. 

73° 

8\Ѵ46° 

№Ѵ61° 


б. и кр. пер. 

31° 

N№61° 

N^30° 


35 


Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Транзундъ— Куорсало. 


20 


Транзундъ — Куорсало. 


К:о 


Названіе и мѣстоположеніе 


маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


I Высота 
Сила огня надъ 

Свѣта поверхн. 

воды 


37 


о 


гг 


*Хеммипкилетіпо. 60 26 44 

На скалѣ того же наз- 27 51 42 
ванія къ 8ЛѴ отъ Питко- 
паси 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хѳфнѳра 

б. 105 

кр. 13 


м. футъ 

7.1 23 


мин. 

7.5 

45 


з. 15 


4.5 


38 


*/ Іукіонсари 60 26 30 

На южномъ мысѣ остро- 27 48 43 
на Пукіонсари. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О в раз. 


б. 85 

кр. 10.5 
з. 12 


4.5 


14.8 


7 

4.5 

4.5 


39 


*Сантго. 

На 8ЛѴ мысѣ острова 
Сантіо. 


60 27 15 Пер. б. кр. 
27 44 40 © 6 раз. 


б. 85 
кр. 10.5 


3.7 


12.8 


7 

4.5 


40 


*ІІпррго. 60 27 20 

На восточномъ берегу 27 43 47 
острова Парріо. 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


б. 85 
кр. 10.5 


7.95 


32.5 


7 

4.5 


Видимая 

дальность 


Выборгская лоцъ-дистанція, 


21 


Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на установ- 
кахъ изъ углового желѣза 
обшитыхъ листовымъ желѣ- 
зомъ, высотою 2 метра и 
окрашеннымъ въ бѣлый 
двѣтъй. 

1902. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на гранит- 
номъ цоколѣ высотою 1,5 
метра. 

1902. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1902. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на установ- 
кахъ изъ углавого желѣза 
высотою 3 метра. 

1902. 


Примѣчанія 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 5.6 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

з. проб. 

34° 

N053° 

N087° 

б. и кр. пер. 

20° 

N087° 

8073° 

кр. проб. 

87° 

8073° 

8Ш4° 

з. проб. 

61° 

8Ш4° 

8\Ѵ75° 

б. и кр. пер. 

3° 

8^75° 

8\Ѵ78° 

кр. проб. 

30° 

8ЛѴ78° 

ШѴ72° 


Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: | 6 | 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

з. проб. 

22° 

N064° 

N086° 

б. и кр. пер. 

7° 

N086° 

8087° 

кр. проб. 

34° 

8087° 

8053° 

з. проб. 

33° 

8053° 

8020° 

б. и кр. пер. 

20° 

8020° 

8 

кр. проб. 

20° 

8 

8^20° 

з. проб. 

30° 

8\У20° 

8\Ѵ50° 

б. и кр. пер. 

36° 

8\Ѵ50° 

8\Ѵ86° 

кр. проб. 

3° 

8ЛѴ86° 

8ЛѴ89° 

з. проб. 

5° 

8\Ѵ89° 

N^86° 

б. и кр. пер. 

6° 

МЛѴ86° 

К\Ѵ80° 

кр. проб. 

5° 

]\ Т \Ѵ80° 

№ѴѴ75° 


Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8О32°30' до 8077°30'. 6 
Составляетъ створъ съ N 10 40 но румбу 8055°— №ѴѴ55°. 
Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Освѣщаетъ горизонтъ осъ 8О32°30' до 8077°30' 6 

и составляетъ створъ съ N 10 39 по румбу 8055° — ЫѴѴо5 0 . 
Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


38 


39 


40 


N 10 карты 



Транзундъ— Куорсало. 


Транзундъ — Куорсало. 


N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 

41 

1 *ІІисисари. 

о г и 

60 26 58 

Пер. б. кр. 

Свѣчей 

Хефнера 

б 85 

м. 

5.5 

футъ 

18 

мин. 

7 


Сѣверномъ мысѣ 27 39 05 Проб. кр. з. 


острова Иисисари. 


О 6 раз. 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на гранитномъ 
цоколѣ; высотою 2 метра. 
1902. 


Примѣчанія 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Граничніе румбы 


кр. проб, 
б. и кр. пер. 
з. проб, 

кр. проб, 
б. и кр. пер. 
з. проб. 


8079° 

8083° 

8086 ° 

N07° 

МЛУ37° 

N№83° 


8083° 

8086° 

N07° 

тѵз7° 

N№83° 

8\У83° 


Горитъ отъ 7/20 Іюля цб 12/25 Мая. 


*Мустамаа норра. 60 26 35 Пер. б. кр. 

На скалѣ М\Ѵ отъ остро- 27 33 35 Проб. кр. з. 
ва Мустамаа. О 6 Р аз * 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на гранитномъ 
цоколѣ высотою 1,5 метра 
и наустановахъ покрытыхъ 
листовымъ желѣзомъ высо- 
тою 2 метра и окрашенныхъ 
въ бѣлую краску. 

1902. 


Освѣщаетъ 

слѣдующіе секторы : 


6.7 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 


з. проб. 

5° 

N071° 

N076° 


б. и кр. пер 

2° 

N076° 

N078° 


кр. проб. 

39° 

N078° 

8063° 


*) з. проб. 

73° 

8063° 

8\У10° 


б. и кр. пер. 

15° 

8\Ѵ10° 

Ш2о° 


кр. проб. 

77° 

8\У26° 

N^78° 



*) Граница краснаго и зеленаго свѣта отмѣчаетъ N вѣху Му- 
стамаа. 8-вая вѣха Мустамаа находится въ темной полосѣ отъ 
маяка. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/15 Мая. 


острова Мустамаа. 


Пер. б. кр. 

б. 

105 

3.7 

12 

7.5 

Проб. кр. з. 

кр. 

13 



4.5 

О 6 раз. 

3 . 

15 



4.5 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на камнѣ вы- 
сотою 2,3 мет. 

1903. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


6.7 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 


з. проб. 

15° 

80 78° 

8063° 


б. и кр. пер. 

9° 

8063° 

8054° 


мр. проб. 

95° 

8054° 

8ѴШ° 


з. проб. 

76° 

8Ш1° 

ШУ63° 


б. и кр. пер. 

4° 

№Ѵ63° 

Я\У59° 


кр. проб. 

23° 

N^59° 

№\У36° 



Горитъ отъ 7/20 Іюня по 12/25 Мая. 


Фридрихсгамнскій фарватеръ. 


24 


Фридрихсгамнскій фарватеръ. 


]*о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


Б » I 
ьі я 
сг х ! 
к я ! 
2 * 


о г 


V 


44 


і 


* Хатнеръ. 

На большой каменной 
мели подъ названіемъ Хая- 
шеръ или Ристикари. 


60 30 17 Пер. б. кр. 
27 09 24 Проб. кр. з. 
О 4 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б. 235 

кр. 29 

з. 33 


15 2 


ФУТЪ 

49.8 


мин. 

10 


о 


5 


45 


*Хиллонгеми 

На западномъ мысѣ 
острова Хиллоніеми. 


60 31 23 Пер. б. кр. 
27 09 12 © 4 раз. 


б. 235 
кр. 29 


19.2 


63 


10 

5 


*Улкокари. 60 31 27 

На небольшой каменной 27 12 24 
мели подъ названіемъ Ул- 
кокари. 


Пер. б. кр. 
Проб, кр, з. 
О 6 раз. 


б. 85 

кр. 10.5 
з. 12 


4.7 


15.4 


7 

4.5 

4.5 


47 


*Виллапгсми. 

На западномъ берегу 
острова Суурніеми. 


60 31 28 Пер. б. кр. 
27 13 18 Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


б. 70 

кр. 8.7 

з. 10 


3 


9.8 


6.5 

4 

4 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


25 


Характеръ и годъ по- 
стройки и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Прим ѣ ч а и і я 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на желѣзной 
установкѣ, высотою 13 ме- 
тровъ. 

1903. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


3. 

б. и 
кр. 

б. и кр. 


кр. 


проб. 

пер. 

проб. 

пер. 


Число 

градусовъ 

угла 


Граничные румбы 


6 ° 

2 ° 

6 ° 

45° 


I 8072° 

| 8066 ° 

I 8064° 

! 8022°30' 


8066 ° 

8064° 

8058° 

8’\У22°30' 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на бѣлыхъ 
установкахъ изъ углавого 
желѣза, высотою 3 метра. 
1903. 


Составляетъ створъ съ N 10 45 но румбу 804° — 
N14°. 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8022°30' до 8'\Ѵ22°30'. 
Составляетъ створъ съ №о 44 но румбу 804°— ШѴ4°. 
Горитъ отъ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


44 


7 ! 45 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня наустановкахъ 
изъ углавого желѣза покры- 
тыхъ листовымъ желѣзомъ, 
высотою 2 метра и окра- 

Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 





шенныхъ въ бѣлый цвѣтъ. 





1903. 

з. проб. 

12° 

•КТѴ22° 

N^10° 


б. и кр. пер. 

5° 

КГѴѴІО 0 

Ы\Ѵ5° 


кр. проб. 

25° 

N15° 

N020° ! 


з. проб. 

14° 

N020° 

N034° і 


б. и кр. нер. 

96° 

N034° 

8050° 


кр. проб. 

7° 

8050° 

8043° ! 


з. проб. 

19° 

8043° 

8024° ! 


| б. и кр. пер. 

8° 

8024° 

8016° ■ 


кр. проб. 

25° 

8016° 

8\Ѵ9° і 


з. проб. 

29° 

8\Ѵ9° 

8\Ѵ38° і 


б. и кр. пер. 

6° 

; 8\У38° 

8\Ѵ44° 


I кр. проб. 

55° 

8\Ѵ44° 

Л\Ѵ81° 


7 | 46 


Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня. 

1903. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

і 

3 . 

проб. 

15° 

8ЛУ45° 

8то° 

б. и кр. 

пер. 

7° 

зто° 

8\Ѵ67° 

кр. 

проб. 

40° 

8\Ѵ67° 

ХЧУ73° 

3 . 

проб. 

37° 

М\Ѵ73° 

Х\У36° 

б. и кр. 

пер. 

4° 

N^36° 

N№32° 

кр. 

проб. 

20° 

Х\У32° 

і\\Ѵ12° 

Горитъ 

отъ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 



7 ! 47 




N.-0 карты 



Фарватеръ въ Котку. Фарватеръ въ Аслэ. 


26 


Фарватеръ въ Аслэ. 


Фарватеръ въ Котку. 


№о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


рэ о? 

СГ 1 » 

» н 


48 


( *Вейттри . 

На скалѣ Вейткари. 


60 16 00 
27 15 42 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 4 раз. къ 
море 

О 6 раз. къ 
материку 


Свѣчей 
Хефнера 
218 
27 
31 


16.3 


70 

8.7 

10 


*Кивикари . 

На островѣ Киви кари 
къ востоку отъ башни 
Асію. 


60 17 30 
27 13 32 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


б. 

кр. 


45 

5.5 

6.5 


7.9 


футъ 

53.6 


9.5 
5 

5 

6.5 
4 
4 


26 


• I 


6 

3.5 

3.5 


*Рапкэ. 

На отвовѣ Ран ко близь 
башни. 


60 22 00 
26 59 12 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 

Съ усилен- 
нымъ свѣ- 


{ 


б. 

кр. 

3. 

б. 

кр. 

3. 


75 

9.3 

10.5 

400 

50 

57 


12.5 


41 


6.5 
4 

4.5 
12 

6 

4 


томъ 


21 


Выборгская лбцъ-дисталція. 


Характеръ и годъ по- 


стройки и когда освѣщеніе 


п р 


н м ѣ ч а н і я 


измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня наустановкахъ 
изъ углавого желѣза, высо- 
тою 6 мет. 

1884. 1903. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

7° 

N^46° 

N^39° 

б. и кр. 

пер. 

30° 

N139° 

N^9° 

кр. 

проб. 

74° 

N^9° 

N065° 

з. 

проб. 

49° 

N065° 

8076° 

б. и кр. 

пер. 

96° 

8076° 

8\Ѵ20° 

кр. 

проб. 

13° 

8\Ѵ20° 

8\ѴЗЗ° 


8 


48 


Горитъ отъ по 2/15 Іюня. 

6 Іюля ' 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на бѣлой 
установкѣ изъ желѣза и 
листовъ, высотою 2 метра. 
1884. 1903. 


Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

з. проб. 

15° 

8059° 

8044° 

б. и кр. пер. 

10° 

8044° 

8034° 

кр. проб. 

79° 

8034° 

8\Ѵ45° 

*з. проб. 

90° 

8\Ѵ45° 

N№45° 

б. и кр. пер. 

11° 

М\Ѵ45° 

1Ч\Ѵ34° 

кр. прсб. 

16° 

№\Ѵ34° 1 

N1^18° 


і 


*) Граничная черта между зелеными и красными проблеска- | 
ми отмѣтчаѳтъ мѣстоположеніе ^-вой вѣхи Сальменматала, находя- ; 


щеися передъ огнемъ. 


8 


49 


Бѣлая, цилиндрическая 
башня на бѣлокраптенной 
установкѣ изъ углавого 
желѣза, высотою 6 метровъ 
1884. 1902. 


Горитъ отъ - 3 - ІЮНЯ по 2/15 Іюля. 

г 6 Іюля ' 

Освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

і 

з. 

проб. 

80° 

! 

N030° | 

8070° 

*б. и кр. 

пер. 

8° 

8070° 

8062° 

кр. 

проб. 

22° 

8062° 

8040° ! 

3. 

проб. 

30° 

8040° 

8010° 

б. и кр. 

пер. 

5° 

8010° 

; 805° 

**кр. 

проб. 

33° 

805° 

8\Ѵ28° 

б. и кр. 

пер. 

79° 

8\Ѵ28° 

ШѴ73 0 


8.9 і 50 


*) Въ этомъ углу свѣтъ усиленъ прибавочною линзою. 

**) Граница бѣлаго и краснаго свѣта показываетъ мѣсто 
южпой вѣхи Ранкё — Кивикарн. 

Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


^о карты 


Фарватеръ въ Котку. 


28 


Фарватеръ въ Котку. 


Х:о 

51 

52 

53 

54 

і 

55 


58 

59 

60 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


*ЬЬіпка нижній. 

На 8\\ 7 берегу материка 
Котка. 

* Котка верхній . 

На 8\Ѵ берегу материка 
Котка. 


*Лукоури. 

На островѣ Кукоури. 


*Ла.укоснісми- 
На мысѣ Лаукасніеми. 


*І/иркери. 

На 1ЯЛѴ берегу скалы 
Ниркери. 


*Тіутинэ. 

На 8\Ѵ мысѣ острова 
Тіутинз. 


* Лотка лоцёахта . 

На островѣ Кусисенсари. 

Гаванскіе Котка: 

1) Хіэтаненъ сѣверн. 

На сѣв./надводной скалѣ 
около 75 метр, отъ О.ваго 
берега острова Хіетаненъ. 


2) Хіэтаненъ южный. 

На средней надводной 
скалѣ около 200 мет. отъ 
0:ваго берега острова Хіэ- 
таненъ. 


3) Котка. 

На южной скалѣ около 
445 мет. отъ средняго мыса 
Коткинскаго сѣвернаго бе- 
рега. 



Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 



Свѣчей 




О / п 


Хефнера 

м. 

футъ 

м. миль 

60 26 58 

Нер. б. кр. 

б. 75 

4.6 

15 

6.5 

26 57 20 

О 6 раз. 

кр. 9.3 



4 

60 27 35 

Пер. б. кр. 

о. 75 

10.9 

36 

6.5 

26 56 50 

О 6 раз. 

кр. 9.3 



4 

60 26 08 

Пер. б. кр. 

б. 45 

2 

7 

6 

26 59 42 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 

60 27 00 

Пер. б. кр. 

б. 45 

5.8 

19 

6 

27 2 00 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 

60 27 47 

Пер. б. кр. 

б. 45 

5.5 

18 

6 

26 59 45 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 

60 28 00 

Пер. б. кр. 

б. 45 

10 

33 

6 

26 59 50 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 

60 27 35 

Пост. кр. 

15 

15.8 

52 

4.5 

26 59 10 






60 28 57 

Пост. б. 

8 

3 

10 

3.5 

26 56 55 



! 



60 28 44 

Пост. з. 

1.3 

3 

10 

1 

26 57 00 






60 28 33 

Пост. кр. 

1.0 

3.7 

12 

1 

26 57 25 






і 







Выборгская л оцъ- дистанція. 
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Характеръ и годъ по- 
стройки и когда освѣщеніе 
измѣнено 

! 

і 

Примѣчанія 

Б 

н 

Е 

N10 

Бѣлая, цилиндрическая 

Составляетъ створъ съ И:о 52 по румбу Х\Ѵ22° 

9 

51 

маячная башня. 

30'— 8022°30\ 



1898. 

Горитъ съ 7/20 Тюля по 12/25 Мая. 



Бѣлая, цилиндрическая 

Составляетъ створъ съ №о 51 по румбу N^22° 

9 

52 

маячная башня на бѣлыхъ 

30'— 8022°30'. 



установкахъ изъ углавого 

Горитъ съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 



желѣза, высотою 3 метра. 




1898. 




Бѣлая, цилиндрическая 

Составляетъ створъ съ Х:о 54 но румбу 8\ѴГѴѴ— 

9 

53 

маячная башня. 

ХОЮ. 



1884. 1899. 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



Бѣлая, цилиндрическая 

Составляетъ створъ съ №о 53 но румбу 8ХѴѢ\Ѵ — 

9 

54 

маячная башня на установ- 

ХОЮ. 



кахъ изъ углавого желѣза, 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



высотою 4 метра. 




1884. 1899. 




Бѣлая, цилиндрическая 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8 черезъ до N^23° 

9 

55 

маячная башня на бѣлой 

30'. Составляетъ створъ съ Х:о 56 по румбу 8\Ѵ45° 



установкѣ изъ углавого 

—N015°. 



желѣза, высотою 2 метра. 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



1893. 




Бѣлая, цилиндрическая 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ7°15' черезъ \Ѵ до 

9 

56 

маячная башня на бѣлой 

Х\Ѵ63°45\ Составляетъ створъ съ №о 55 по румбу 



установкѣ изъ углавого 

8т5°— N015°. 



желѣза, высотою 7 метровъ. 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



1893. 




Зеленый фонарь на стѣнѣ 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8045° черезъ 0 до N. 

9 

57 

бѣлаго дома лоцвахты. 

Горитъ съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



1893. 




Фонарь на столбѣ. 

Содержится городомъ Котка. 


58 

1886. 




Фонарь на столбѣ. 

Содержится городомъ Котка. 


59 

1886. 




Фонарь на столбѣ. 

Содержится городомъ Котка. 


60 

1886. 







Фарватеръ Кауниссари— Бойстэ. 


30 


Фарватеръ Кауниссари — Бойстэ. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


61 


62 і 


63 


* Кауниссари. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова Кауниссари. 


60 22 11 
26 46 52 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

85 

). 10.5 

12 


*Лёвэ. 

На рифѣ Лёв;). 


60 19 52 
26 32 30 


Пер. б. кр. [ 
Проб. кр. з. < 
О 4 и 6р.4:го( 


* Бойстэ. 

На южномъ мысѣ остро- 
ва Бойстэ. 


60 19 37 
26 31 18 


6 раз. 


б. 

кр. 

3. 

б. 

кр. 

3 . 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
0 4 и 5р.4;го 

б:го 


7.6 


196 

24.5 

28 

70 

8.7 

10 


15 


б. 

кр. 

з. 

б. 

кр. 

з. 


128 

27 

31 

145 

18 

21 


футъ ]М. миль 

25 I 7 
4.5 
4.5 


49 


19.7 


9 

4.5 

5 

6.5 
4 

4 


9.5 
5 

5 

8.5 

4.5 
4.5 


Выборгская лоцъ-дистанція. 


31 


Характеръ и годъ по- 





Ъ 

о 


стройки и когда ' освѣщеніе 

И р и 

м ѣ ч а н 

і я 


к 

ра 

N10 

измѣнено' 





Н 

Е 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой 

Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

9.10 

61 

лоцвахты. 







1884. 1903. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 




кр. проб. 

19° 

8061° 

8080° 




б. и кр. пер. 

6° 

8080° 

8086° 




з. проб. 

11° 

8086° 

N083° 




кр. проб. 

14° 

N083° 

N069° 




б. и кр. пер. 

13° 

N069° 

N056° 




з. проб. 

67° 

N056° 

№Ѵ11° 




кр. проб. 

75° 

№ѴѴ11° 

М\Ѵ86° 




б. и кр. пер. 

14° 

ЗЯ\Ѵ86° 

8\У80° • 




з. проб. 

15° 

8\Ѵ80° 

8\Ѵ65° 




Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 




Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на бѣлой 

Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


10 

62 







установкѣ изъ углавого 
желѣза. 

1902. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 



б. и кр. пер. 

52° 

N047° 

8081° 




*) кр. проб. 

44° 

8081° 

8027° 




**) з. проб. 

70° 

8027° 

8ШЗ° 




б. и кр. пер. 

6° 

8\Ѵ43° 

8\У49° 




кр. проб. 

5° 

8\Ѵ49° 

8ХѴ54° 




б. и кр. пер. 

36° 

8Ш4° 

Ж 




з. проб. 

27° 

\Ѵ 

N^63° 




б. и кр. пер. 

4° 

ШУ63° 

К\Ѵо9° 




кр. проб. 

5° 

Я\У59° 

N^54° 




*) Граница бѣлаго свѣта и кр. проб, отмѣчаетъ южную вѣху 




Грилькуббъ. 







**) Граница красныхъ и 

бѣлыхъ проблесковъ отмѣчаетъ сѣ- 




верную вѣху Лбвэ. 







Составляетъ створъ съ №о 63 по р.К070° 
Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

-8ТѴ70 0 . 



Бѣлая, восьмиугольная 

Освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


10 

63 

маячная башня. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 





1902. 

Граничные румбы 




угла 






б. и кр. пер. 

32° 

N047° 

N079° 




з. проб. 

23° 

N079° 

8078° 




*) б. и кр. пер. 

4° 

8078° 

8074° 




кр. проб. 

52° 

8074° 

8022° 




**) б. и кр. пер. 

113° 

8022° 

И\Ѵ89° 




*) Граница зеленаго свѣта съ бѣлымъ отмѣчаетъ сѣверную 




вѣху Рѳдакунъ. 







**) Граница краснаго свѣта съ бѣлымъ отмѣчаетъ сѣверную и 




южную вѣхи Бойстэ. 







Составляетъ створъ съ N -.0 62 по р. N070° 
Горитъ отъ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

— 8АУ70°. 





Фарватеръ въ г. Ловиза. 


32 


Фарватеръ въ г. Ловиза. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


64 


65 


71 


*()рренгрунд э. 

На западномъ мысѣ 
острова Орренгрундъ при 
входѣ съ моря. 


*Худэ недре. 

На восточнамъ берегу 
острова Худэ. 

*Худэ ѳвре. 

Въ Х\Ѵ:вой части остро- 
ва Стура Худэ. 

*Мюрэрт. 

Въ восточной части 
острова Мюрэрнъ. 

* Фанстнесъ. 

На 80: вамъ мысѣ полу- 
острова Фанстнесъ. 

* Монесъ недре- 

На8^Ѵ:вомъ мысѣ полу- 
острова Монесъ. 

*Монесъ эвре. 

На 8ѴѴ:вомъ мысѣ полу- 
острова Монесъ. 


*Ловиза недре. 

На крайнемъ камнѣ ри- 
фа къ 0:ту отъ острова 
Дункахель. 


60 16 24 
26 27 24 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
©5и6раз.5р. 


6 раз. 


60 21 11 
26 18 10 


60 21 17 
26 17 30 


60 23 04 
26 18 10 

60 23 39 
26 17 12 


60 25 15 
26 18 10 

60 25 26 
26 18 10 


60 26 12 
26 17 4 


Нер. б. кр. 
О 6 раз. 


Иер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 

Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 

Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр, 
Проб. б. к] 
© 6 раз. 


Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 

Свѣчей 




Хефнера 

м. 

футъ 

м. миль 

б. 

145 

7.5 

24.6 

8.5 

кр. 

18 



4.5 

3. 

21 



4.5 

б. 

105 



7.5 

кр. 

13 



4.5 

3. 

15 



4.5 

б. 

105 

6.6 

21.7 

7.5 

кр. 

13 



45 

б. 

105 

13.7 

44.9 

7.5 

кр 

13 



4.5 

б. 

105 

2.7 

8.9 

7.5 

кр 

33 



4.5 

б. 

105 

7 

23 

7.5 

кр 

13 



4.5 

б. 

105 

3.6 

11.8 

7.5 

кр. 

13 



4.5 

б. 

105 

8.4 

27.6 

7.5 

кр 

13 



4.5 

б. 

70 

4 

13 

6.5 

кр. 

8.7 



4 

3. 

10 





Видимая 

дальность 


Выборгская лоцъ-дистанція. 
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Харахтеръ и годъ по- 


$25 

о 


стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


к 


Н 


N10 


к 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


10 

11 


64 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

52° 

N057° 

N05° 

б. и кр. 

пер. 

23° 

N05° 

М\Ѵ18 0 

3. 

проб. 

80° 

!Ш18° 

8АѴ82° 

кр. 

проб. 

88° 

8АѴ82° 

806° 

б. и кр. 

пер. 

15° 

806° 

8021° 

3. 

проб. 

I 52° 

8021° 

8073° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на бѣлой уста- 
новкѣ изъ углового желѣза, 
высотою 4 метра. 1903. 

I Бѣлая, восьмиугольная ма- 
! ячная башня на бѣлой уста- 
| новкѣ изъ желѣза, высотою 
6 метровъ. 1903. 

Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

I 1903. 

Бѣлая, восьмиугольная ма- 
ячная башня на бѣлой уста- 
новкѣ изъ углового желѣза, 
высотою 4 метра. 1903. 

Бѣлая, восьмиугольная 
| маячная башня. 

; 1903. 

Бѣлая, восьмиугольная 
| маячная башня на желѣз- 
I ной установкѣ, высотою 4 
і метра. 

1903. 

Маячный фонарь на бѣ- 
! ломъ столбѣ, высотою 2 
I метра. 

I 1903. 


і 


Составляетъ створъ съ №о 66 по румбу 8072° — 
тѴ72°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Составляетъ створъ съ N .0 65 по румбу 8072° — 
N№72°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Составляетъ 

ШѴ39°. 

Освѣщается 

Составляетъ 

М\Ѵ39°. 

Освѣщается 


створъ съ №о 68 по румбу 8039° — 

съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
створъ съ N '.0 67 по румбу 8039° — 

съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Составляетъ створъ съ №о 70 по румбу 802° — 

тѵ2°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Составляетъ створъ съ №о 69 по румбу 802° — 
Х\Ѵ2°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


— 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. и кр. 

пер. 

6° 

ШѴоО° 

ХѴѴ56° 

3. 

проб. 

45° 

№ѴѴо6° 

8ЛѴ79° 

кр. 

проб. 

58° 

8ТѴ79° 

81Ѵ21° 

б. и кр. 

пер. 

44° 

8\Ѵ21° 

8023° 


Составляетъ створъ съ №о 72 по румбу 8015° — 
ШѴ15°. 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


11 

65 

11 

66 

11 

67 

11 

68 

11 

69 

11 

70 

11 

71 


3 




Фарватеръ въ Ловизу. 


34 


Фарватеръ въ Ловизу. Лавансари. Гогландъ. 


Х:о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта ! 

и ! 
долгота I 
О отъ I 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


і Высота 
Сила I огня надъ 
Свѣта і поверхн. 

воды 


72 ! 


*Ловиза эвре (Лекхольмъ). 

На южномъ мысѣ острова 
Лекхольмъ. 


О ГН ! 

60 26 21 I Пост. 6. 
26 16 52 | © 6 рал. 


Свѣчей 

Хефнера 

105 


6.8 


Валькомъ. 60 24 32 і Пост. кр. 

На пристани Валькомъ. 26 16 49 : 


Л овил а, Т а м о ж е н н а я 60 26 44 ; Пост. кр. 
приста и ь. 28 15 51 ! 


75 ' * Лавансари кедре. 


На сѣверномъ берегу острова 27 50 40 | О 6 рал. 
Лавансари. | 


77 I Гаванскій Гогландъ 

На крайнемъ "концѣ волно- 
лома. 


60 05 05 
26 59 48 


Пост. б. кр. л. 
О 6 раз. 


б. 

кр. 


60 01 32 ; Пер. б. кр. ! б. 105 


кр. 13 


76 ! * Лавансари эвре. | 60 01 28 ; Пер. б. кр. | б. 105 

Па томъ же островѣ какъ 27 50 22 ! О 6 рал. кр. 13 
N.-0 75, но 215 метровъ отъ сѣ- 
вернаго берега во внутрь. \ 


фугъ м. миль 

22.3 ! 7,5 


19.7 


16 


6.4 і 21 I 7.5 


45 


I 

10 33 7.5 ; 

4.5 і 


і I 


45 

55 

6.5 


10.7 і 35 


6 

3.5 

3.5 


Видимая 

дальность 


35 


Выборгская лоцъ-дистаеція. 



! I 


Харахтеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


I Фонарь на столбѣ, высо- 1 Составляетъ створъ съ N‘.0 71 оъ румбу 8015° — | 11 | 72 
; тою 6 метровъ. І N^15°. і 

| 1903. I Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Фонарь на столбѣ, высо-! Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8058° черезъ О до 11 ' 73 
тою 3,5 метра. ! N05°. і 

1901. ! Освѣщается во время навигаціи. і 


! Фонарь на столбѣ, высо 
тою 8,5 метра. 


І 1903. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8030° черезъ 8 до 11 
8ХѴ15°. Освѣщается во время навигаціи. ■ 

Содержится городомъ Ловиза. I 


74 


I Зеленый, маячный фонарь 
I на бѣломъ столбѣ, высотою 
І 3,7 метра, 
і 1898. 1903. 


Составляетъ створъ съ №о 76 по румбу Ж)68°45' 
— 8АУ68°45'. Створъ ведетъ судно безопасно съ моря 
въ гавань острова Лавансари. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


12 I 75 


I Зеленый, маячный фонарь 
; на бѣломъ столбѣ, высотою 
і 7,9 метр. 

I 1898. 1903. 


Составляетъ створъ съ N 10 75 по румбу 68°45'— 12 < 76 

8\У68°45'. і 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


По близости отъ огня, имѣется спасательная стан- ; 
ція, а также станція для туманныхъ сигналовъ, гдѣ 
во время тумана производится взрывъ бомбы, черезъ | 
каждыя 10 минутъ. 



Характеръ туманной сигнализаціи. 


г ? 

минутъ 


1 0 

1 0 

Бѣлый, маячный фонарь 
на бѣлой установкѣ изъ 
углавого желѣза, высотою 

I 7 метр. 

1897. 

Огонь освѣщаетъ 

слѣдующіе секторы : 

Цвѣтъ и свой- ! Число 

СТВО ОГНЯ ГРа угла ВЪ 

Граничные румбы 

і 

і • 

1 

| 

і ! 

б. пост. 43° 

кр. пост. — 

3. ПОСТ. І — 

! і 

Ж)40°30' | К083°30' 

N083 о 30' до берега і 

1 ^40°30' 1 до берега 


і 

I 


Бѣлый, постоянный свѣтъ огня, опредѣляетъ вход- ! 
ный уголъ въ глвань. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


I 


N 10 карты 



Входъ въ г. Гельсингфорсъ съ востока. 


36 


Финскій заливъ. Входъ въ г. Гельсингфорсъ съ востока. 


Свойство 


Высота 

X Нт- 

огня и 

Сила 

огня 

надъ 

н=і са 
(г 1 X 
ас н 

аппарата 

свѣта 

; поверхн. 

° 3 

3 * 



воды 



Свѣчей 


футъ 

124 


Пост. б. съ б. 
проб. 

Проб, каждыя 

1 Ѵа м- 

Промеж, свѣта 
около 60 сек. 

„ затемненія 

Хефнера 

Пост. б. 

7 250 
Проб. б. 
81.460 

37 8 

м. миль 

17 

17.8 

і 

ок.ІЗѴдсек. 
Промеж, свѣта 




! 

около 3 сек. 

„ затемненія 





ок.13Ѵ 2 сек. 
О 3 раз. 

Пер. б. кр. 

б. 70 

8 

26 

і 

6.5 І 

Проб. кр. з 

кр. 8.7 



4 і 

О 6 раз. 

з. 10 



4 

1 

Пер. б. кр. 

б. 45 

4,6 

15 

і 

! 

6 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 



3.5 

О 6 раз. 

з. 6.5 



3.5 

і 

Пер. б. кр. 

б. 45 

4.2 

! 139 

і 

і 6 ; 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 



і 3.5: 

О 6 раз. 

і з. 6.5 



3.5 


Х:о 


Названіе 


і мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


78 


79 


Сэдершеръ. 

На берегу Сюннерсландетъ, 
въ группѣ острововъ Сэдер- 
шеръ. 


60 6 40 
25 25 51 


*Торра Хестепо. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова Торра Хестенъ. 


60 9 39 
25 14 17 


* Гранхольмь . | 60 

На островѣ Гранхольмъ, | 25 
при входѣ въ проливъ Вы- 
боргъ зундъ. 


9 2 
7 37 


*Хестпесо капалъ. 

На южномъ берегу ка- 
нала, на островѣ Хестнесъ. 


60 9 27 
25 4 10 


і ! 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція, 


37 


Харахтеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Восьмисторонняя башня, 
нижняя часть изъ гранита, 
верхняя изъ кирпича. 
1862. 1903. 


Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ №\Ѵ36° черезъ 
'ѴѴ’, 8 и О до N036°. 


Характеръ маячнаго свѣта: 


78 



Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


1902. 

Цвѣтъ и 

Число 


свойство огня 

градусовъ 

угла 


б. и кр. нер. 

142° 


кр. проб. 

36° 


б. и кр. пер. 

3°30' 


з. проб. 

16°30' 


Граничные румбы 


і 


N073° 

М\Ѵ69° 

8\Ѵ75° 

8\Ѵ71°30' 


N№69° 

8\Ѵ75° 

8\Ѵ71°30' 

8\Ѵ55° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


79 


Мая чный фонарь на стѣнѣ 
бѣлой, четырехугольной, де- 
ревянной маячной будки. 
1891. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы | 

з. проб. 

I 

1 

50° 

N034° 1 

1 

N084° ' 

1 б. и кр. пер 


11° 

N084° ! 

8085° ! 

кр. проб. 


28° 

8085° і 

8057° | 


80 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
! маячная башня. 

| 1895. 1903. 

| Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

Цвѣтъ и 
свойство огня 

Число 
' градусов!, 
угла 

| 

Граничные румбы 


б. и кр. 

пер. 

! 168° 

8060° 

М\Ѵ48° 


кр. 

проб. 

41° 

№ѴѴ48° 

тѵ89° ! 


б. и кр. 

пер. 

2° 

N^89° 

8\Ѵ89° 


з. 

проб. 

12° 

8ѴР89° 

8ЧѴ77 0 


темнота. 


11° 

8^77° 

8\Ѵ66° 

і 

з. 

проб 

2°30' 

8\Ѵ66° 

8\Ѵ63°30' 


кр. 

проб. 

13°30' 

8\Ѵ63°30' 

8\Ѵ50° 


б. и кр. 

пер. 

1° 

8\У50° 

8\Ѵ49° 

! 

3. 

проб. 

10° 

; 8ЛѴ49° 

8ЛѴ39° 


Освѣщается і 

съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Х:о карты 


Входъ въ г. Гельсингфорсъ. 


38 


Финскій заливъ. Входъ въ г. Гельсингфорсъ съ юга. 


Ы:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

! огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

82 

Эрансгрундъ. 

На 8076° отъ банки Эранс- 
грундъ или Нигрундъ. 

о г п 

\ 59 58 

I 24 56 12 

Пост. кр. 

Два маячныхъ 
огня. 

О 3 раз. 

Свѣчей 

Хофнера 

87 

м. 

10.4 

! 

і 

футъ 

34 

і 

! 



| 


83 


Грохара. 

На скалѣ того же имени, 
при входѣ съ моря въ г. 
Гельсингфорсъ. 


і 60 6 18 
| 24 59 46 


! Пост. б. кр. 

| Проб. б. кр. 
і Красный одно- 
' проблесковый: 
Каждыя 5 се- 
; куидѣкр.про- 
і блескъ, про- 
должитель- 
костью въ 1 
секунду. 

Бѣлый дву- 
проблесковый : ; 
I Черевъ каж- 
: дыя 6 секундъ, ! 
; два бѣлыхъ о- і 
! динъ за дру- 1 
| гимъ слѣдую- I 
І тихъ пробле- 
; ска, нродол- 
| жительностью 
| каждый въ 1 
; секунду. 

; Ѳ 3 Р аз * 


10.580 | 
2.110 


23.8 


! 

78 І 15 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


39 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 


Прим ѣ ч а н ія 


измѣнено 


Плавучій маякъ окра- 
шенный въ красный цвѣтъ 
съ бѣлыми буквами названія 
„Агапз^гишГ 4 по обѣ сто- 
роны. 

1892. 


Двѣ мачты съ красными рѣіпечатыми тарами. 
Паровою сиреною производится, во время тумана, черезъ 
каждую минуту одинъ звукъ продолжительностью 7 се- 
кундъ. На случай порчи сирены, звонятъ въ колоколъ. 
Когда замѣчается, что судно идетъ къ опасности, прои- 1 
зводится взрывъ ракеты въ два выстрѣла. і 


82 


Характеръ маячнаго свѣта: 



Характеръ туманныхъ сигналовъ: 


«о 


сек. 

»> о 


Плавучій маякъ снимается со станціи около 11/24 
Декабря. 


Желѣзная, маячная башня, 
формою усѣченнаго конуса, 
на гранитномъ цоколѣ. Об- 
ращенная къ морю сторона 
цоколя и поясъ по серединѣ 
вокругъ башни бѣлые, верхъ 
и низъ башни красные. 
1883. 1900. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

1 градусовъ 
угла 

Граничные румбы 

б. дву-проб. 

50° 

8047°30' 

81Ѵ2°30' 

б. пост. 

9° 

8ДѴ2°30' 

8\Ѵ11°30' 

кр. одно -проб. 

50° 

8Ш1°30' 

8ті°зо' 

кр. пост. 

151°30' 

8\У61°30' 

N033° 

б. пост. 

35° 

N033° 

N068° 

кр. пост. 

13°30' 

N068° 

|Ш81°30' 

б. пост, (слабый свѣтъ) 

51° 

о 

со 

о 

00 

О 

іг; 

1 8047°30' 


При слѣдованіи съ моря къ Грохарѣ, слѣдуетъ 
держаться въ предѣлахъ угла, между 8\У2°30' и 8\Ѵ 
11°30', который освѣщается постояннымъ бѣлымъ свѣ- 
томъ и ведетъ безопасно отъ всѣхъ мелей до самаго 
маяка. 

По восточную сторону маяка установленъ автома- 
тическій колоколъ, который въ пасмурную и туманную 
погоду, производитъ, каждыя 15 секундъ, два удара, изъ 
коихъ первый слабѣе второго. 


! 


83 


№о карты 


Входъ къ г. Гельсингфорсъ черезъ проливъ Густавсвертъ. 


40 


Входъ къ г. Гельсингфорсъ. 




Широта 

N•.0 

Названіе и мѣстоположеніе 

и 

Долгота 


маяка 

0 отъ 



Гринв. 


Свойство 

ОГНЯ И 

аппарата 


| Высота 
Сила і огня надъ 
свѣта , поверхн. 

воды 


о ггг . 


* Густавсвертъ. 

На 80 мысѣ скалистаго 
берега того лее имени, но 
южную сторону Свеабор- 
скихъ укрѣпленій. 

*Стура Эстеръ-Свартэ. 

На 80 мысѣ острова 
того же имени, на валу 
укрѣпленій. 


60 

24 


8 17 
О 40 


60 8 36 
25 0 42 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера м * 


футъ 


б. 

I кр. 


Пер. б. кр. 

Проб. з. 

О 6 раз. I з. 


б. 

КР* 


45 

5.5 


45 

5.5 

6.5 


15.5 


30 


51 


6 ! 
і 3 5; 


6 

3.5 

3.5 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорскаа лоцъ-дистанція. 


41 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 


п р 


и м ѣ ч а н і я 


измѣнено 


Характеръ маячнаго свѣта. 





Характеръ туманной сигнализаціи. 


іі іі іі іі 

15 15 15 15 


сек. 


Маячный фонарь на стѣ- 
нѣ четырехугольной маяч- 
ной будки, на деревянныхъ 
подмосткахъ изъ раскосинъ 
съ подпорами. 

1883. 1889. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8^55° черезъ 
8 до 8035° и составляетъ створъ съ N -.0 85 но румбу 
N010° — 8\Ѵ10°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


13 

14 


84 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня установлен- 
ная на желѣзныхъ подпо- 
рахъ. 

1883. 1889. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

Граничные румбы 

угла 



б. и кр. пер. 

130° 

8\Ѵ32° 

N082° 

з. проб. 

50° 

N082° 

N032° 


13 

14 


85 


Составляетъ створъ съ N /0 84 по румбу 8^10° — 
N010°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


№о карты 



Гельсингфорсъ Лонгэрнскимъ проливомъ. 


42 


Входъ къ г. Гельсингфорсъ. 


N10 


86 

87 

88 


91 


1 


Широта 

и 

Свойство 


Высота 

ро СО 

Названіе и мѣстоположеніе 

огня и 

Сила 

огня надъ 

Еа К 
сг >м 



долгота 

Свѣта 



К и 


маяка 

0 отъ 

аппарата 

поверхн. 

о * 

|-Э § 



Гринв. 



воды 






Свѣчей 


футъ 






Хефнера 

м. 

МИН. 


* Александровскій. 

60 8 23 

Пер. б. кр. 

б. 45 

6.7 

22 

6 


На сѣверо-западномъ 
мысѣ острова того лее име- 
ни (Скотландетъ, Боклан- 
детъ.) 

25 0 50 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 


X а л ь в е г с х о л ь м ъ. 

60 9 25 
24 59 43 

Пост. б. 






' * Весту а Свартэ. 

60 8 47 

Пер. б. кр. 

б. 45 

5.8 

19 

6 


По западную сторону 

24 59 40 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 



3.5 

І 

я 

острова того же имени. 


О 6 раз. 

з. 6.5 



3.5 

а 

ч 

о 

Я 

* 

Я 

Я . 

* 

51 Блекхолъменъ недре. 

60 9 40 

Пер. б. кр. 

б. 45 

3.7 

12 

6 

я 

о 

Я 

На надводной скалѣ 
близъ острова НорраБлек- 

24 59 17 

О 6 раз. 

кр. 5.5 



3.5 

Ом 

ж 

хольменъ. 






і 

я 

л 

* Блекхолъменъ эвре. 

60 9 43 

Пер. б. кр. 

б. 45 

6.4 

21 

6 

ч 

Въ весточной сторонѣ 

24 59 16 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 



3.5 


острова Норра Блекхоль- 


О 6 раз. 





о 

Ям 

О 

Я 

Я 

я 

менъ. 





I 


ф 

Я 

ч 

ф 

Рч 

я 




і 




ьЯ 

*Тиргрундъ . 

60 7 39 

Пер. б. кр. 

б. 85 

5.5 

18 

7.5 

М 

На скалѣ того же име- 

24 56 48 

Проб. кр. з. 

кр. 10.5 



4.5 

ни, къ югу отъ острова 
Рэншеръ, у западнаго вхо- 


О 6 раз. 

з. 12 



4.5 



да къ г. Гельсингфорсъ. 








ч 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


43 


Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 
измѣнено 


25 і 


Примѣчані 


N10 


Маячный форарь на стѣ- 1 
нѣ бѣлой, четырехугольной | 
будки. ] 

1883. і 


Фонарь на столбѣ возлѣ 
спасательной станціи. 

Маячный фонарь на стѣ- 
нѣ бѣлой, четырехугольной 
маячной будки. 

1891. 1903. 


Маячный фонарь на стол- 
бѣ, высотою 3 метра. 

1901. 1902. 


I Маячный фонарь на стѣ- 
нѣ бѣлой, четырехугольной 
маячной будки. 

1891. 


Бѣлая, восьмиугольная, 
желѣзная, маячная башня 
на желѣзной установкѣ, об- 
шитой желѣзными листами, 
вышиною 2 метра. 

1903. 


Огонь освѣщаетъ проливъ Густавсвертъ. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Содержится спасательною станціею. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


13 I 86 

14 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

28° 

8\Ѵ37° 

8Ш5° 

б. и кр. 

пер. 

18° 

8\Ѵ65° 

8^83° 

кр. 

проб. 

44° 

8ХѴ83° 

Х\Ѵ53° 


13 

14 

13 

14 


Освѣщается съ 7/20 Іюня по 12/25 Мая. 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8022°30' до 8ЛѴ22°30' 
и составляетъ створъ съ N '.0 90 но румбу 802°— №ѴѴ2°. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

б. и кр. 

пер. 

112° 

N 

8068°; 

мр. 

проб. 

26° 

8068° 

8042° 

б. и кр. 

пер. 

42° 

8042° 

8 


А Гі/ 1/ 

ШѴ2°. 

Освѣщаеся съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

24° 

N064° 

N040° 

б. и кр. 

пер. 

35° 

N040° 

N05° 

3 . 

проб. 

60° 

N05° 

тѴ55° 

кр. 

проб. 

48° 

Ы\Ѵ55° • 

8\Ѵ77° 

б. и кр. 

пер. 

3° 

8ДѴ77° 

8\Ѵ74° 

3 . 

проб. 

29° 

8\Ѵ74° 

8\Ѵ45° 


13 

14 


13 

14 


13 

14 


89 


90 


91 


Освѣщается отъ 7/20 Іюля цб 12/25 Мая. 




Фарватеръ Гельсингфорсъ — Иоркалауддъ. 


44 


Фарватеръ Гельсингфорсъ— Иоркалауддъ. 


К:о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


92 


95 


*Рюшерь . 

На юговосточномъ бе- 
регу острова Рютеръ. 


60 6 2 
24 51 23 


Пер. б. кр. 
Проб, кр: з. 
О 6 раз. 


*Кютэ. 

На сѣверозаиадномъ мы- 
сѣ острова Кютэ черин- 
генъ. 


60 4 24 
24 44 40 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 

О 6 раз. 


Редакунъ. 

На скалѣ то же имени. 


60 0 40 
24 33 45 


Михелъшерь эвре. 

На островѣ Бюландетъ. 


59 59 32 
24 35 50 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б. 85 

кр. 10.5 
з. 12 


85 
10.5 
з. 12 


о. 

кр. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


б. 

кр. 


45 

5.5 

6.5 


б. 

кр. 


45 

5.5 


12 


14 


фуТЪ 

20 


мин. 

7 

4.5 

4.5 


29.5 


40 


46 


7 

4.5 

4.5 


6 

3.5 

3.5 


6 

3.5 


Видимая 

дальность 


45 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- 


о 

N•.0 

стройки, и когда освѣщеніе 

Примѣчанія 

к 

измѣнено 


"О 

н 




Й 



Фонарь на стѣнѣ бѣлой 
четырехугольной, маячной 
будки. 

1891. 


I 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

9° 

N040° 

N049° 

б. и кр. 

пер. 

3°30' 

N049° 

1ТО52 о 30' 

кр. 

проб. 

78°30' 

Л052°30' 

8049° 

3 . 

проб. 

58° 

8049° 

8ЛѴ9° 

б. и кр. 

пер. 

10° 

8\Ѵ9° 

8Ш9° 

кр. 

проб. 

56° 

8\Ѵ19° 

8^75° 

1 


14 

15 


92 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/15 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1891. 1904. 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
маячной будки на бѣлыхъ 
подпорахъ изъ углавого же- 
лѣза, вышиною 9 метровъ. 
1891. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣуъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

Граничные румбы 

угла 



з. проб. 

12° 

8ЛѴ37° 

8«° 

б. и кр. пер. 

3°30' 

8ЛѴ49° 

8\Ѵ52°30' 

кр. проб. 

95°30' 

8ЛѴ52°30' 

ЯЛѴ32° 

з. проб. 

100° 

№Ѵ32° 

N068° 

б. и кр. пер. 

5° 

N068° 

N073° 

I кр. проб. 

6° 

N073° 

N072° 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 

12/25 Мая. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

Граничные румбы 

угла 



з. проб. 

6°30' 

N044° 

ГТОо0°30' 

б. и кр. пер. 

5°30' 

К050°30' 

N056° 

кр. проб. 

92° 

N056° 

8042° ^ 

з. проб. 

65°30' 

8042° 

8\Ѵ23°30' 

б. и кр. пер. 

2°30' 

8\Ѵ23°30' 

8ЧѴ26° 

кр. проб. 

15° 

8ЛѴ26° 

8\Ѵ41° 


15 


93 


і 


і 


! 


15 | 94 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1903. 


Освѣщаетъ горизонтъ при усиленномъ свѣтѣ огня 
съ 8"ѴѴ51° черезь \Ѵ до К\Ѵ89° и слабымъ свѣтомъ 
отъ №ѴѴ89° до ]Ч\Ѵ51°. Составляетъ створъ съ №о 96 
по румбу 8\Ѵ60°30'-К060°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


15 


95 





Фарватеръ Норкала — Барэзундъ. 


46 


Фарватеръ Поркала — Барэзундъ. 


N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

Широта 

и 

долгота 

Свойство 

огня и 

Сила 

Высота 

огня надъ 


маяка 

0 отъ 
Гринв. 

аппарата 

Свѣта 

поверхн. 

воды 


96 і 


*Михелъшерь кедре. 

На островѣ того же и- 
мени. 


97 1 Поркалауддъ. 

; На островѣ Геншеръ. 


98 


99 


О / V 

69 59 21 
24 35 4 


59 56 10 
24 24 43 


*Стура Трескэ. 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 


*Спгршшнд. 

На западномъ берегу 
скалы Стриканъ. 


ГГ ост. б. 
О 6 раз. 


Пост. б. 
О 2 раз. 


59 57 17 
24 23 39 


59 58 О 
24 24 25 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


*Кар лхамсъ-уддь . 

На сѣверозападномъ 
мысѣ острова Карлхамнъ. 


69 59 22 
24 21 50 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

15 


12.200 


6.9 


50 


б. 

кр. 


105 

13 


б. 

кр. 


105 
13 

з. 15 


б. 105 

кр. 13 

з. 15 


футъ 

22 


164 


мпн. 

4.5 


19.9 


4.3 


4.9 


14 


16 


7.5 

45 


7.5 

4.5 
4.5 


8.2 


27 


7.5 

4.5 
4.5 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


47 


Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 





Маячный фонарь на стол- 
бѣ, вышиною 3 метра. 
1901. 1903. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ 8ХѴ38°30' до 8ХУ83°30' 
и составляетъ створъ съ Х:о 95 по румбу 8\Ѵ60°30' 
— Ж)60°30'. 


15 


96 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
башня на высокомъ, четы- 
рехугольномъ гранитномъ 
фундаментѣ. 

1800. 1822. 1901. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ ІЮ50 о 30' черезъ О и 
8 до 8\Ѵ56°30' 

Огонь, помѣщенный въ окнѣ по сѣверную сторону 
маячной башни, составляетъ створъ съ Х:о 98 по румбу 
8027°— N^27°. 


16 


97 


I 


Характеръ маячнаго свѣта. 



і 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Освѣщаетъ горизонтъ отъ Х040°30' черезъ N и 
XV до 8\Ѵ85°30' и составляетъ створъ съ $:о 97 по 
румбу 8027° — №ѴѴ27°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


16 


98 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

6° 

8014°30 

808°30' 

б. и кр. 

пер. 

9° 

808°30' 

8ХѴ0°30' 

кр. 

проб. 

66°30' 

8\Ѵ0°30' 

8ХѴ67° 

3 . 

проб. 

58° 

8ХѴ67° 

N^55° 

б. и кр. 

пер. 

4° 

N^55° 

тѵ5і° 

кр. 

проб. 

5° 

ХѴШ° 

N^46° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


16 


99 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

33° 

8040° 

807° 

б. и кр. 

пер. 

19° 

807° 

8\Ѵ12° 

кр. 

проб. 

31° 

8\Ѵ12° 

8\Ѵ43° 

3 . 

проб. 

75° 

8\Ѵ43° 

МХѴ62° 

б. и кр. 

пер. 

4 ° 

ЯХѴ62 0 

Х\Ѵо8° 

кр. 

проб. 

17° 

ХХѴ58° 

N№41° 


16 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


100 


Фарватеръ Поркала — Барэзундъ. 


48 


Фарватеръ Поркала — Барэзундъ. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


101 


103 


*Вормэ-Хегхольмъ. 

На южномъ берегу 
строва того же имени. 


60 1 15 
24 14 35 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 
Хефнора 
120 
>. 15 

17 


8.5 


* С тура - Онгестэ . 

На сѣверномъ мысѣ 
острова того же имени. 


60 0 28 
24 8 7 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


б. 

кр. 


85 

10.5 

12 


*Бастхольмъ. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова того же имени. 


3.7 


59 59 40 
24 2 О 


Нер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


85 
10.5 
з. 12 


б. 

кр. 


3.96 


футъ 

28 


12 


13 


8 

4.5 

4.5 


7 

4.5 

4.5 


7 

4.5 

4.5 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


49 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Ъ \ 

о : 

« I N-.0 


! 


Бѣлая, восьмиугольная і 
маячная башня. !. 

1901. 1902. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


16 101 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


і Число і 

: градусовъ і 1 рапичные румбы 
і угла | 


з. 

б. и кр. 
кр. 

3. 

б. и кр. 
кр. 


проб. 

пер. 

проб. 

проб. 

пер. 

проб. 


6°30' 

8071° 

4° 

8064°30' 

60°3<У 

8060°30' 

1 74°30' 

8 

! з° 

8\Ѵ74°30' 

| 19°30' | 

8\Ѵ77°30': 


8064°30' 

8060°30' 

8 

8'ѴѴ Г 74°30' 

8ЧѴ77°30' 

N^83° 


Бѣлая, восьмиугольная ма- 
! ячная башня. 


Освѣщается съ 7/20 Іюля до 12/25 Мая. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


16 

17 


1901. 

і 

! Цвѣтъ и свойство 
• огня 

| Число 
! градусовъ 
| угла 

Граничные румбы 


кр. 

проб. 

: 5°20' 

N083° 

Ш77°40' 


б. и кр. 

нер. 

і 3°10' 

Н077°40' 

МО74°30' 


3 . 

проб. 

! 99°30 г 

N074 о 30' 

N№25° 


кр. 

проб. 

1 68°30' 

N^25° 

8\Ѵ86°30' 


б. и кр. 

нер. 

; 4°зо' 

8\У86°30' 

8ѴѴ82° : 


3 . 

проб. 

1 6° 

8ДѴ82 0 

8\Ѵ76° 


102 


I 


Бѣлая, восьмиугольная 
м алчная ^бащня. 

1901. 


Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы | 

і 

з. проб. 

5° 

8\Ѵ47° 

8\Ѵ52° 

б. и кр. пер. 

8°30' 

8\Ѵ52° 

8\Ѵ60°30' 

кр. проб. 

62°30' 

8ХѴ60°30' 

К\Ѵ57° 

. з. проб. 

89° 

N^57° 

N032° 

б. и кр. иер. 

11° 

N032° 

N043° 

кр. проб. 

25° 

N043° 

N068° 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 

12/25 Мая. 


17 


103 


4 



50 


Фарватеръ Барезундъ — Эспшеръ. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


104 


105 


106 


107 


108 ! 


Н* 

Рч 

э 

м 

V 

Л 


& 

№ 

со 

ф 

Рч 

сЗ 

м 

ьЯ 

Рч 

Ф 

Н 

св 

М 

Рч 

сб 

ѳ 


Барезундъ (лоцвахта). 

На мысѣ Скансудъ о- 
строва Стура Рамсэ. 


59 59 35 I Пер. б. кр. 
23 57 10 I Проб. кр. з. 

О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

75 

э. 9 
10.5 


4.6 


фугъ 

15 


м. миль 

6 5 
4 

4.5 


*Спарвхольмъ. 

На южномъ мысѣ остро- 
ва того же имени. 


59 59 12 
23 54 41 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


б. 

кр. 

з. 


75 

9 

10.5 


10 


*Хюклезуидъ. 

На сѣверозападномъ мы- 
сѣ острова Орсэ, въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ Барезунда. 

*Свартэ-Хеганесъ. 

На сѣверномъ мысѣ о- 
строва Свартэ. 


*Дыопкуббъ. 

На сѣверозападномъ мы- 
сѣ острова того же имени. 


59 52 35 
23 38 18 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


кр. 

з. 


120 

15 

17 


3.7 


12 


6.5 
4 

4.5 


59 58 28 

Пост. кр. 

15 

3.4 

и 

4.5 

23 53 45 

О 6 раз. 





59 56 30 

I Гер. б. кр. 

б. 120 

6.7 

22 

8 

23 50 23 

Проб. кр. з. 

кр. 15 



4 5 


О 6 раз. 

з. 17 

! 



4.5 


2 - I 
4.о | 

4.5 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


51 


1 Характеръ и годъ по- | 
I стройки, и когда освѣщеніе ! 
I измѣнено 


Примѣчанія 




52 


Фарватеръ Барэзундъ— Эсишеръ. 


N10 I 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


I Высота 
: огня надъ 
поверхн. 
воды 


109 


110 і 


111 


Р* 

ф 

3 

Б 

о 

Л 


Й 

X 

со 

Л 

Ри 

X 

РР 

Н5 

Рн 

Ф 

§ 

X 

Ри 

Сб 

ѳ 


112 


*Бусэ. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова того же имени. 


о г п \ 

59 52 16 Пер. б. кр. 
23 37 8 | Проб. кр. з. 
I Ѳ 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б 130 

кр. 1 6 

з. 18.5 


17 4' 


I ; 

футъ ! мин. 

57 8.5 1 

4.5 
4.5 


*г)сптсрь недра. 

Въ сѣверовосточной 
сторонѣ острова того же 
имени. 


*Эспшеръ эвре. (Лоцвахты 
Бусэ). 

По серединѣ острова 
Эсишеръ. 


59 51 40 
23 33 57 


59 51 37 
23 33 48 


Пост. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
Проб, кр, з. 
© 6 раз. 


15 9.8 

; 

32 

4.5 

| б. 75 ; 12.8 

42 

6.5 

к Р . 9 ; 

\ 

4 

з. 10.5 | 

\ 

4.5 


Юссарэ. 

На юговосточномъ 
острова Стуръ-ІОссаро. 


мысѣ- 


59 49 16 
23 35 35 


Пост. б. кр. ир. 
каждую минуту 
пост. бѣл. свѣтъ 
и два красныхъ 
проблеска 
О 2 раз. 
свѣтъ о к. 30 с.| 
! затемненіе 1 
| около 8.4 сек. 
свѣтъ ок. 2.4 с. 
затем и. „ 8.4 „ | 
свѣтъ „ 2.4 „ і 
затемн. „ 8.4 „ ! 


Пост. б. 

10.500 
Проб. кр. 

37.500 


35.7 ! 117 


| 17.4 
! 17.4 


итого 60 сек. 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


53 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе \ 
измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на желѣз- 


метра. 

1901. 1902. 



Огонь освѣщаетъ’ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. и кр. пер. 

81° 

N068° 

ктз о 

кр. проб. 

72° 

хшз° 

ХЛѴ85° 

; б. и кр. мер. 

6° 1 

N1^85° 

8\Ѵ89° 

і з. проб. і 

9° ; 

8\У89° 

81У84° 

і Составляетъ створъ 

. съ 108 

по румбу 

8\Ѵ60° — 


: N060°. 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
[ 1901. 


I 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N029° до N059° ; 18 і 1 10 
и составляетъ створъ съ Х:о‘111 по румбу 8\Ѵ44°— ! і 
N044°. ; 5 ; 

Освѣщается съ 7/20 Іюля : по 12/25 Мая. | | 

' I 


Фонарь на стѣнѣ крас- 
1 ной лоцвахты. 

! 1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


18 і 111 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

, Число 
| градусовъ 
і Угла 

1 

Граничные румбы 

з. проб, 

б. и кр. пер. 

! і 

і 10° 

| 148°30' 

I 

8\Ѵ71°30' 8"\Ѵ81°30’ 
81У81°30'| N050° 


Составляетъ створъ съ №о ПО по рѵмбу 8ЛѴ44° I 
—N044°. " ! 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. ! 


Бѣлая, цилиндрическая 
( маячная башня изъ кир- 
I пича съ красной горизон- 
I тальной полосой по сере- 
! динѣ. 

! 1891. 1901. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Имѣется телефонное сообщеніе между маякомъ и 
городомъ Экенесъ. 

Характеръ маячнаго свѣта. 


і 

! 

і 


112 




Фарватеръ Эспшеръ — Тверминнэ. 


54 


Фарватеръ Эспшеръ — Тверминнэ. 


Л т :о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 





Свѣчей 






о г г г 


Хефнера 

ы. 

футъ 

м. миль 

ИЗ 


ѴОлэ. 

59 51 11 

Нер. б. кр. 

б. 85 

7.6 

25 

7 



На южномъ берегу о- 

23 29 37 

Проб. кр. з. 

кр. 10.5 



4.5 



строва того же имени. 


О 6 раз. 

з. 12 



4.5 

| 

і 

114 . 

* Фуру холъмъ. 

59 51 42 

Пер. б. кр. 

б. 130 

3.7 

12 

8.5 


На сѣверномъ мысѣ о- 

23 21 30 

Проб. кр. з. 

кр. 16 



4.5 

X 

X 

X 

і л 

і ф 

сз 

Н 

' і 

: 

строва того же имени. 

і 

! 

О 6 раз. 

| 

з. 18.5 



4.5 

і 

А 

! Ф 

а 

с 

ф 

л 

115 ф 

і 

*І\у-ЭНЪ. 

59 51 53 

■ 

Нер. б. кр. 

1 

1 

1 

б. 130 

13.4 

. 

. 

і 

і 

: 

44 | 

1 

1 

і 

! : 
! 

| 

і 

I 

8.5 

§ 

На восточной сторонѣ 

23 20 29 

О 6 раз. 

кр. 16 



4.5 | 

X 

Л 

сЗ 

ѳ 

острова того же имени. 




| 


| 

116 


*Аспхару. 

59 51 12 

Пер. б. кр. 

б. 85 

6 

1 

| 

20 

7 



На сѣверо*западном г ь 

23 19 49 

Проб. кр. з. 

кр. 10.5 


1 

4.5 



мысѣ острова того же имени. 

і 

О 6 раз- 

з. 12 

1 

I 


4.5 і 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція 


55 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Бѣлая, восьмиугольная I 


! маячная башня. 


Примѣчанія 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


к 

►в ' 

н 

И ! 


N•.0 


| 

18 I 113 


1901. 1902. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число | 

градусовъ Граничные румбы 
угла ] 


кр. проб, 

б. и кр. пер. 

з. проб, 

б. и кр. пер. 

з. проб. 

: 5° !М\Ѵ87°30' 

і 5° 1 81Ѵ87°30' 

; 72° ! 8\Ѵ82°30' 

: 114°30' 1 8\Ѵ10°30' 

: 5° ! N076° 

8\Ѵ87°30' 

8\Ѵ82°30' 

8\Ѵ10°30' 

N076° 

N071° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная баншя. 

1901. 1902. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

1 градусовъ 

1 угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

5° 

8\Ѵ55°30' 

8\Ѵ60°30' 

б. и кр. 

пер. 

! б°зо' 

8\Ѵ60°30' 

8\Ѵ«7° 

кр. 

проб. 

101° 

8\Ѵ67° 

ЬЧУ12° 

,б. и кр. 

пер. 

123° 

ШѴ12 0 

8069° 


Составляетъ створъ съ №о 115 по румбу 8079°— 
N^79°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


18 1 114 

19 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N078° до 80 
57° и составляетъ створъ съ N -.0 114 по румбу 8079° 
— ШѴ79°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


18 
19 ; 


По 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

5° 

Ж)61 о 30' 

ТГО56°30' 

б. и кр. 

пер. 

11° 

2ТО56°30' 

К045°30' 

3 . 

проб. 

81°30' 

КО45°30' 

N^36° 

кр. 

проб. 

91° 

N^36° 

8ѴѴоЗ° 

б. и кр. 

пер. 

11° 

8\Ѵ53° 

8\Ѵ42° 

3 . 

проб. 

5° 

8\Ѵ42° | 

81737° 


19 


116 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 




оЬ 


Фарватеръ Эсшнеръ Тверминнэ — Ганга. 


N10 ; 


Назваиіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


117 


118 


119 ' 


120 і 


121 


л 

Я 

X 

в 

Я 

Оц 

ф 

а 

Ті 

ев 

Хи 

ф 

а 

ф 

н 


*Калвхолъмъ кедре. 59 49 49 ; Пер. б. кр. 

На небольшой скалѣ къ 23 16 1 © 6 раз. 

югу отъ острова Калв- 
хольмъ. I 

*І\алвхолъмъ эвре. 59 49 47 1 Пер. б. кр. 

На большой скалѣ къ ‘ 23 15 52 | © 6 раз. 
югу отъ острова Калв- 
хольмъ. і 

! ! 

*Твермиккэ эспгра кедре. 59 50 1 і Пост. кр. 

На восточномъ берегу 23 13 32 | © 6 раз. 

острова Бьеркшеръ- 


I і : ; 

Свѣчей ' „ 

Хефиера “• ; ФУ™ м * МИЛЬ 

б. 130 3.7 12 8.5 

кр. 16 4.5 


б. 130 ! 5.8 і 19 

кр. 16 ! 


15 


4.3 


*Твермиккэ эвре 
вахта). 

Въ восточной 
острова Бьеркшеръ. 


(л од- і 59 50 0 і Пер. б. кр. 

| 23 13 23 0 6 раз. 
части | 


б. 

кр. 


75 I 14.3 
9 і 


8.5 

4.5 


14 і 4.5 


47 6.5 

4 


122 , 


123 


X 

X 


л 

и 

а 

я 

я 

Хи 

ф 

а 


*Твермшиіэ ветра кедре. ! 59 49 56 | Пер. б. кр. 

На юговосточномъ бе- ! 23 13 13 
регу островъ Бьеркшеръ. | 


*Степгрупдь. 


б. 45 

кр. 5.5 


6.7 


22 


6 ! 
35| 


59 

49 16 Пер. б. кр. 

б. 

120 

5.5 : 18 1 8 

лее имени. 23 

11 54 | Проб. кр. з. 

1 кр. 

15 

! 4.5 


О 6 раз. 

1 3 * 

17 

1 ! | 4.5 


*Хукдхолеть. 

На скалѣ Норра Хунд- 
хольгру идетъ. 


59 49 1 

Пер. б. кр. 

б. 120 

3.9 

13 

•і 

8 

23 8 52 

Проб. кр. з. 

кр. 15 



4.5 ! 

| 

О 6 раз. 

і 

з. 17 



4.5! 

і 

1 

і і 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х030°30' до 
?Ю7о°30' и составляетъ створъ съ Х:о 118 по румбу 
8тЗ о -ІМ053 о . ‘ * 

Освѣщается съ 7/20 Іюля ио 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N031° до N076° 
и составляетъ створъ съ N -.0 117 по румбу 8\У53° — 
N053°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


I Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
! 1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Ж)72°30' черезъ 
О до 8077°30' и составляетъ створъ съ N 10 120 по 
румбу Ж)87°30'— 8\Ѵ87°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



е 


19 


117 


19 


118 


19 


119 


Фонарь на стѣнѣ красной 
лоцвахты. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N077° черезъ О 
и 8 до 8ЛУ53° и составляетъ створъ съ Х:о 119 но 
румбу 8\Ѵ87°30' — Ж)87°30' и съ N-.0 121 по румбу 
8\Ѵ43° — N043°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


19 


120 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ слабымъ свѣтомъ отъ 
N066° до N079° и усиленнымъ свѣтомъ отъ N^77° 
черезъ \Ѵ до 8\Ѵ13° и составляетъ створъ съ N 10 120 
по румбу 8\Ѵ43° — N043°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


19 


121 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня, на обши- 
тыхъ листами подпорахъ 
изъ углавого желѣза, выгпи 
ною 2 метра. 

1901. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ 

ство 

и свой- 

огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

5° 

N039° 

N044° 

б. и кр. 

пер. 

212° 

N044° 

8\Ѵ76° 

кр. 

1 

проб. 

6° 

8\Ѵ76° 

8ДѴ82° 

Освѣщается съ 7/20 Іюля ио 

12/25 Мая. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

Цвѣтъ и 

свойство 

Число 



огня 

градусовъ 

граничные румоы 



угла 

. 


3. 

проб. 

10°45' 

Ж)81°15' 

8088° 

б. и кр. 

пер. 

8°30' 

8088° 

8079°30' 

кр. 

проб. 

42°30' 

8079°30' 

8037° 

3. 

проб. 

97°45' 

8037° 

8Ш0°45' 

б. и кр. 

пер. 

7°45' 

8ѴУ60°45' 

8\Ѵ68°30' 

кр. 

проб. 

19° 

8\Ѵ68°30' 

8\ѴВ7°30' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


19 


19 


122 


123 


58 


Фарватеръ Тверминнэ — Ганга. Финскій заливъ. 


Широта 

лт Названіе и мѣстоположеніе тг и 

Х:о Долгота ; 

маяка : 0 отъ 

Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 


О г п 


124 


Я 

Ри 

с? 

09 

Н 


125 


* Лпдалшеуъ. , 59 48 27 ' И ер. б. кр. 

На сѣверовосточномъ 28 2 8 і Проб. кр. з. 

мысѣ острова того же имени. О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 


О. 

кр. 

; з. 


180' 4.6 
16 
і8.5 ; 


м. ! футъ 

15 


м. миль 

8.5 I 
4 5 ; 

4.5 І 


*Хэгхольмо. 

На сѣверозападномъ мы- 
сѣ острова того лее имени, 
у входа вт» гавань г. 
Ганг:». 


126 ; Ган гз на молѣ. 

Въ изгибѣ мола, почти но 
серединѣ. 


59 49 18 ! Пер. б. кр. 
22 56 42 | 0 6 раз. 


59 49 22 Пост. б. 


| б. 45 7 і 23 6 

; кр. 5.5 ; ! ! 3.5 


5.8 | 19 | 


22 57 17 


I 


127 Ганга. (Руссарэ). I 59 46 0 \ Пост. б. съ ; Ноет. б. | 34 I 112 | 16 

На гоговосточной окоиечио- 1 22 58 8 ; проб. 1.800 і 17.2 

сти острова Руссарэ. . Проб, продол- : Проб. 

■ лсительностыо ! 86 900 | 

! 6 сек. каждыя ; І 

2 минуты. і 

о 3 раз. 


Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- | 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


р и м ѣ ч а н і я 


о 

я N10 





60 


Входъ съ моря къ Ганга. 


№ о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огпя надъ 
поверхн. 
воды 


128 


Густавсвернъ. 

Въ сѣверной части острова 
того же имени у входа съ моря 
къ г. Ганга. 


59 48 10 
22 56 35 


Пост. б. кр. 
Проб. б. кр. 
Черезъ каж- 
дыя 5 сек. о- 
динъ красный 
проблескъ въ 
одну секунду. 

Черезъ каж- 
дыя 4 секунды 
два бѣлыхъ 
проблеска про- 
должитель- 
ностью въ одну 
секунду каж- 
дый. 

О 5 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б. 2.400 
кр. 470 


18 


футъ 

69 


м. миль 

13.8 

12 


I 



Видимая 

дальность 


Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


61 


Характеръ и годъ по- 

I стройки, и когда освѣщеніе ! Примѣчанія 

измѣнено 


Красный маячный домъ; Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: | 20 128 

; съ вышкой. 


! 1868. 1888. 1900. 

Цвѣтъ 

и свойство 
огня 

Число 

і градусовъ 
| угла 

Граничные румбы 

I 

кр. 

одно-проб. 

15° 

! | 

8023°20' ! 8О38°20' 

■ 

б. 

пост. 

: ю° 

8038°20' 8048°20' ! 


б. 

двухъ-проб. 

15° ! 

8048°20' і 8063°20' 


кр. 

пост. 

198° ! 

8063°20' !\\Ѵ81°20' 


При входѣ съ моря слѣдуетъ держаться въ пре- 
дѣлахъ бѣлаго постояннаго свѣта между 8038°20' и 
8048°20'. 

Паровая сирена издаетъ во время тумана два звука 
разной высоты: сначала короткій звукъ высокаго тона 
продолжительностью 2 секунды, промежутокъ 2 секунды, 
затѣмъ звукъ низкаго тона продолжительностью 7 се- 
кундъ, промежутокъ 115. 

Характер!» маячнаго свѣта. 




Х:о карты 


62 


Фарватеръ Ганга— Юнгфрузундъ. 


N 10 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 






Свѣчей 







о г п 


Хѳфнера 

м. 

Фут'ь 

м. миль 

129 

*Скогсут.тугпипгепо 

59 49 24 

Пост.б.съпроб. 

б. 80 

5.2 

17 

6,0 


На 80-вомъ берегу материка 

22 55 19 

Проблески 

проб. 500 



9.5 


по серединѣ просѣки, на полу- 


ириОлизитель- 






островѣ Ганг:). 


но каждую сек. 









о 6 раз. 





130 

* Тульудденъ эсмра недра. 

59 48 47 

Пост. кр. 

25 

8.8 

29 

4.5 


На восточномъ берегу мыса 

22 54 8 

О 6 раз. 






Тульудденъ. 







131 

Тульудденъ эвре (лоцвахта). 

59 48 47 

Пост. б. з. 

б. 45 

17 

56 

6.5 


На лоцвахтѣ Тульудденъ. 

22 54 51 

О 6 раз. 

з. 6.5 



3*5 

132 

*Лопггрупдъ. 

59 48 0 

Пер. б. з. 

б. 45 

5.2 

17 

0 


По южную сторону скалы 

! 22 55 7 

о 6 раз. 

з. 6.5 



3.5 


того 

лее имени. 


■ 





133 


* Тульудденъ вестра недр с. 

59 48 57 

Ноет. кр. 

20 

7.6 

25 

4.5 | 



На западномъ берегу 

22 54 42 

О 6 Р аз - 







мыса Тульудденъ. 




I і 



134 


*І)птврнлинтенъ. 

59 48 58 

Пер. б. кр. 

б. 70 

10.4 

34 

6.5 


я 

На сѣверозападномъ 

22 51 0 

Проб. кр. з. 

кр. 8.7 



4 


е® 

берегу острова того же 


; © 6 раз. 

з. 10 



4 



имени. 




: 









і 

і 

і 



и 






! 

! і 


а 

1 


1 







1 

» 









а 






| 



и 



і 

і 



і 

1 



і 


Видимая 

дальность 


Гельсннгфорская лоцъ-дистанція. 


63 


Характеръ и годъ по- 


ъ ! 

о 


стройки, и когда оезѣщеніе ! 
измѣнено 

Примѣчанія 

& 

’-С 

н 

Е 

N•.0 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1888. 1895. 1900. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 803° до 8052°. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


20 ! 129 


! Фонарь на бѣломъ столбѣ. ! Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N072° черезъ О 
1901. ■ до 8063° и составляетъ створъ съ N 10 131 по румбу 

I 8086° — ШУ86 0 . 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Красная лоцвахта 
вышкой. 

1893. 1900. 


20 I 130 

I 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N085° черезъ ! 20 ! 131 
О, 8иІ до >ГѴѴ62°. ! 

Составляетъ створъ съ N 10 130 по румбу 8086° 

— К\У86°, съ N -.0 132 но румбу N^9° — 809° и съ І | 

К : 0 133 по румбу З’ѴѴ’бО 0 — N060°. ; ! 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 1 


Бѣлая, цилиндрическая ; Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8015°3ф' черезъ ' 20 132 

маячная башня. 8 и IV до К\Ѵ15°30' и составляетъ створъ съ N -.0 131 

1893. I по румбу N^9°— 809°. 1 І 

I Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. ! Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8АѴ45° до 8\Ѵ75° 20 | 133 
1900. и составляетъ створъ съ К:о 131 но румбу 8"\Ѵ60° — 

І N060°. I 


Бѣлая, цилиндрическая і О іюнь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: ! 20 134 


1^00. Цвѣтъ и свойство 

| огня 

Число 
граду со въ 
угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

5° 

N038° 

N033° 

б. и кр. 

пер. 

8° 

N033° 

N025° 

, 3. 

проб. 

107° 

N025° 

ШУ82° 

кр. 

проб. 

1 18°30' 

№\Ѵ82° 

8020°30' 

1 ! б. и кр. 

пер. 

15°30' 

8020°30' 

8036° 

! ! з- 

проб. ! 

11°30' 

1 8036° 

8О47°30' 1 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



64 


Фарватеръ Ганга— Юнгфрузундъ. 


№о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


г со 

* Я 
СП 3=* 

я я 

О 3 
О 05 

Н Я 


135 


136 і 


I & 

137 1 | 

: 

I ^ 

и 

X 


* Лиліи лип п иигсгруидь. 

Но серединѣ скалы того 


59 49 51 
22 52 20 


же имени. 


Пер б. кр. 
Проб. кр. з. 
О В раз. 


Свѣчей 

Хефнера 


о. 

кр. 

3. 


70 ! 
8.7 і 
10 ! 


м. I фугъ 

3.4 і И 


мин. 

6.5 

4 

4 


*Хамнхольмо . 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 


* Касбергеть . 

На горѣ того же имени, 
близъ деревни Гангэ. 


59 50 22 I Пер. б. кр. 
22 55 33 ! Ѳ 6 раз. 


I б. 

! К Р- 


59 50 16 
22 56 О 


| ІІрер. б. ! ( 
Каждыя 5 се- | 
кундъ затме- I 
ніе 1 / 2 секун- 1 
ды. 

О 6 раз. 


500 

60 


500 


9.4 1 31 


20 


66 


11.5 

6 


12 


138 


139 


Фарватеръ Гангэ — Юнгфрузундъ. 


Л 

и 

X 

х 

Сн 

Л 

ф 

н 

ев 

X 

рц 

X 

ѳ 


*Гальтарпэ. 

59 55 5 

Пер. б. кр. 

в. 

500 

6.2 

17 

9.5 

На крайней восточной 

22 36 28 

Проб. з. 

кр. 

62 



6 

скалѣ группы острововъ 


О 6 раз. 

3. 

70 



6.5 

того же имени. 








*Лилі-Эшесэ. 

59 55 53 

Пер. б. кр. 

б. 

500 

11.9 

39 

12 

По восточную сторону 

22 31 9 

О в раз. 

кр. 

62 



6 

острова того же имени. 


і 







Гельсингфорская лоцъ-дистанція. 


65 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Прнмѣчан 


№о 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1900. 1902. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


20 


135 


Цвѣтъ 

и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

22° 

М037°30' 

ІТО15 о 30' 

б. и 3. 

пер. 

5° 

Ж)15°30' 

ВГ010°30' 

3. 

проб. 

90°30' 

Ж)10°30' 

Ы\Ѵ80° 

кр. 

проб. 

48°30' 

ШУ80° 

8ХШ°30' 

б. И 3. 

пер. 

5° 

8\Ѵ41°30' 

3\\ г 36°30' 

з. 

проб. 

6°30' 

8\Ѵ36°30'| 

8\Ѵ30° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1900. 1902. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ К\Ѵ42°30' до 
]Х'\У72°30' и составляетъ створъ съ №о 137 по румбу 
Ш\ т 57°30'-8057°30'. 1 4 ‘ 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


20 


136 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1902. 1903. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Ш\ г 42°30' до 
№ѴѴ72°30' и составляетъ створъ съ N 10 136 по румбу 
2ГѴѴо7 о 30' — 8057°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/15 Мая. 


20 


137 


Абоская лоцъ-дистанція. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на подпо- 
рахъ изъ углавого желѣза 
обшитыхъ желѣзными лис- 
тами. вышиною 2 метра. 
1900'. 1902. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

Граничные румбы 

угла 



б. и кр. пер. 

220° 

8045° 

ШѴ85° 

з. проб. | 

20° 

N^85° 

8ЧѴ75° 


Составляетъ створъ съ N 10 139 по румбу 8072° 
20' — КХѴ72°20\ 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


21 


138 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1900. 1902. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8057°20' до 80 
87°20' и составляетъ створъ съ N 10 138 по румбу 
8072°20' — №У72°20'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


21 


139 


5 






Фарватеръ Гангэ— ІОнгфрузундъ. 


66 


Фарватеръ Ганга— Юнгфрузундъ. 


№о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


5=1 нн 

та 

Ея а 
Я УЯ 
К Я 
О 2 
2 * 


140 


142 


*Идшеръ . 

На южномъ берегу ска- 
лы того же имени. 


59 54 54 
22 31 52 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


*Фупгшеръ. 

Въ сѣверной части 
острова того же имени. 


59 53 45 
22 25 47 


*Онхольмд- 

Въ южной части острова 
того же имени. 


59 56 15 
22 22 53 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
Проб, кр з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хофнера 

б. 65 

кр. 10.5 
з. 12 


5.8 


85 
10.5 
з. 12 


б. 

кр. 


футъ 

19 


:. миль 

7 

4 5 
4.5 


20 


7 

4.5 

4.5 


б. 105 

кр. 13 

з. 15 


17.4 


57 


7.5 

4.5 
4.5 


Абоская лоцъ-дистанція. 


67 


Харахтеръ и годъ по- 





о 


стройки, и когда освѣщеніе 

Примѣчанія 


я 

рэ 

^0 

измѣнено 





*т=5 

Ч 

Я 


Бѣлая, цилиндрическая 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

21 

140 

маячная башня. 

1900. 1902. 







Цвѣтъ и 
свойство огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 




з. проб. 

2° 

N076° 

N078° 




б. и кр. пер. 

4° ( 

N078° 

N082° 




кр. проб. 

85° 

N082° 

8013° 




з. проб. 

40° 

8013° 

8\Ѵ53° 




б. и кр. пер. 

4° 

8\Ѵ53° 

8\Ѵо7° 




кр. проб. 

2° 

8\Ѵо7° 

8\Ѵ59° 




Освѣщается 

съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 



Бѣлая, цилиндрическая 

Огонь освѣщаетъ 

слѣдующіе секторы: 

21 

141 

маячная башня. 







1900. 1902. 

Цвѣтъ и 
свойство огня 

Число 

градусовъ 

Граничные румбы 




угла 

1 





кр. проб. 

10° 

8063° 

8073° 




б. и кр. пер. 

10° 

8073° 

8083° 




з. проб. 

67° 

8083° 

N030° 




кр. проб. 

60°30' 

N030° 

ІШ30°30' 




б. и кр. пер. 

2°30' 

№Ѵ\ 7 30°30' 

.\лѵзз° 




з. проб. 

10° 

N^33° 

ШѴ43 0 




Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 

Мая. 



Бѣлая, цилиндрическая 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

21 

142 

маячная башня. 

1900. 1903. 







Цвѣтъ и свой- 
ство угла. 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 




з. проб. 

4° 

ШѴ6° 

ЯПУ2° 




б. и кр. пер. 

121°30' 

ШѴ2° 

8030°30' 




кр. проб. 

4° 

8О30°30' 

8АУ26°30' 




Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
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Фарватеръ Гангэ— Юнгфру зундъ — Эрстанъ. 


ВГ:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дашюсть 




о г и 


Свѣчей 

Хефнера 

м. 

футъ 

м. миль 

143 


' *Еугерь. 

На западномъ берегу 
острова того же имени. 

59 58 18 
22 22 43 

Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 

О 6 раз. 

б. 

кр. 

3. 

70 

8.7 

10 

3.2 

10.5 

6.5 

4 

4 

144 

X 

X 

н 

о 

А 

Л 

в 

X 

со 

>> 

Рн 

*Эспшеръ кедре. 

На восточномъ берегу 
острова того же имени. 

60 5 23 
22 19 26 

Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 

О 6 раз. 

б. 

кр. 

3. 

45 

5.5 

6.0 

3.7 

12 

6 

3.5 

3.5 

145 

"ы 

1 

Рн 

ф 

Н 

се 

ю 

р< 

се 

ѳ 

*'Ѳстиерь эвре. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова того же имени. 

60 5 27 
22 19 21 

і 

Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 

О 6 раз. 

б. 

кр. 

3. 

45 

5.5 

6.5 

8.2 

27 

6 

3.5 

3.5 

146 


^Паргаспуртъ кедре. 

На юговосточномъ мысѣ 
острова Лёвгрундъ у входъ 
къ Паргаспуртъ. 

60 7 55 
22 16 30 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 

кр. 

45 

5.5 

3.7 

12 

6 

3.5 

147 


* Паргаспуртъ эвре. 

На юговосточномъ бе- 
регу Сорполандетъ у входа 
къ Паргаспуртъ. 

60 8 8 
22 16 11 

Нер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 

кр. 

45 

5.5 

13 

43 

6 

3.5 


Абоская лоцъ-дистанція. 


69 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1900. 1902. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


21 143 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

66 

кр. 

б. и кр. 

3 . 

проб. 

пер. 

проб. 

5° 

185°50' 

0° 

ТТО2°30' 

№ѴѴ2°30' 

8О8°20' 

1Ш2°30' 

808°20' 

8013°20' 



Фонарь на стѣнѣ бѣлой 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


четырехугольной деревян- 
ной маячной будки. 

1890. 1903. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

— 

Граничные румбы 


б. и кр. 

пер. 

49° 

8 

8049° 


3 . 

проб. 

60° ! 

8049° 

N071° 


кр. 

проб. 

59° 1 

N071° 

N012° 


б. и кр. 

пер. 

27° 

N012° 

N^15° 


Составляетъ створъ съ №о 145 по румбу 8026° 
15'_ КГѴѴ26°15'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
четырехугольной маячной 
будки. 

1890. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

Цвѣтъ и свойство Піело 
^ огня град. I раничные румбы 


б. и кр. пер. 

з. проб, 

кр. проб, 

б. и кр. пер. 

з. проб. 


802° 

8042° 

N079° 

N022° 

N02° 


8042° 

N079° 

N022° 

N02° 

N^23° 


Составляетъ створъ съ N-.0 144 по румбу 8026° 
15'-1*\\ 7 26 0 15'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8030° черезъ О 22 146 

четырехугольной маячной до N и составляетъ створъ съ №о 147 по румбу 80 
будки. — 

1890. Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Фонарь на стѣнѣ бѣлой, Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8031° черезъ О 22 147 

четырехугольной маячной до N и составляетъ створъ съ №.о 146 по румбу 80 
будки. — ШѴ. 

1890. Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
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Фарватеръ ІОнгфрузундъ — Эрстанъ. 


азваніе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 




Свѣчей 





О Г И 


Хефнера 

м. 

фугъ 

м. миль 

*Хейсала кедре. 

60 10 41 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

7.9 

26 

6 

На сѣверномъ мысѣ 

22 13 7.5 

О 6 раз. 

кр 

5.5 



3.5 

острова Норра Хейсала. 








*Хейсала эвре 

60 10 38 

Пост. б. 


45 

15 

50 

6 

По серединѣ острова 

22 13 14.7 

О 6 раз. 






Норра Хейсала. 








*Хаверэ кедре 

60 14 24 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

2.7 

9 

6 

На 08 О-вомъ мысѣ- 

22 5 16 

О 6 раз. 

кр 

5.5 



3.5 

острова того же имени. 








*Хаверэ эвре. 

60 14 32 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

12.8 

42 

6 

Въ юговосточной части 

22 5 9 

(л) 6 раз. 

кр 

5.5 



3.5 

острова того же имени. 








*Стуръ-Мелэ. 

60 15 12 

Пер. б. кр. 

б. 

70 

6.4 

21 

6.5 

На занакномъ мысѣ 

22 610 

Проб. кр. з. 

кр 

8.7 



4 

острова того же имени. 

] 

і 

О 6 раз. 

і 

3. 

10 

: 


4 

*Оркисъ-грукдь. 

60 16 32 

Пер. б. кр. 

б. 

70 

3.7 

12 

6.5 

На сѣверномъ мысѣ 

21 59 45 

Проб. кр. з. 

кр. 

8.7 



4 

острова Лиль-Оркисъ- 


О 6 раз. 

3. 

10 



4 

грундъ. 








*Нотгрукдо. 

60 22 39 

Пост. кр. 


15 

5.2] 

17 

4 

На южномъ берегу ска- 

22 5 47 

О 6 раз. 






лы Нотгрундъ. 

1 








N10 


148 


149 


150 


151 


152 


Н* 

К 

ев 

Н 

о 

а 

л 


и, 

Я 

2 


Ф 

н 

я 

я 

Сц 

Я 

Ѳ 


153 


154 


© 

о 

◄ 

I 

Я 

Я 

н 

л 

л 


Абоская лоцъ-дистанція. 


71 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 




N10 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
деревянной, четырехуголь- 
ной маячной будки. 

1890. 1900. 


Составляетъ створъ съ N 10 149 по румбу К\Ѵ50°30' 
— 8О50°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


23 


148 


Маячный фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1900. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ №ѴѴ5°30' до 
8\Ѵ84 о 30' и составляетъ створъ съ N -.0 148 по румбу 
№Ѵ50°30'-8050°30'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


23 


149 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
четырехугольной маячной 
будки. 

1890. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8031°30' черезъ 
О до І^ т 058°30' и составляетъ створъ съ N .-0 151 по 
румбу 8041°15' — М\Ѵ41° 15'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


23 


150 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
четырехугольной маячной 
будки. 

1890, 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8026° 15' до 
8056°15 г и составляетъ створъ съ Х:о 150 по румбу 
8041°15'-тУ41°15'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


23 


151 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


23 


Цвѣтъ и свойство 

ОПІЯ 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

3° 

]\ Т \Ѵ19° 

ШѴ22°* 

б. и кр. 

пер. 

9° 

МѴ22° 

N№31° 

3. 

проб. 

76° 

ШѴ31° 

N1^73° 

кр. 

проб. 

69° 

N^73° 

8№4° 

б. и кр. 

пер. 

15° 

8\Ѵ4° 

8011° 

3. 

проб. 

4° 

8011° 

8015° 


152 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

9° 

8084° 

N087° 

б. и кр. 

нер. 

20° 

N087° 

8067° 

з. 

проб. 

15° 

8067° 

N052° 

кр. 

проб. 

15° 

N052° 

N037° 

б. и кр. 

пер. 

о 

гН 

N037° 

8\Ѵ76° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


23 

24 

25 


153 


Маячный фонарь на бѣ- 
ломъ столбѣ. 

1897. 


Огонь освѣщаетъ весь горизонтъ и составляетъ 
створъ съ N '.0 156 по румбу 1Я024°30' — 8"\У24°30\ 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


24 


154 





72 


Фарватеры Эрстанъ — Або и Эрстанъ — Лёвшеръ. 


N10 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Чепмансгрундъ. 

На островѣ того лее и- 
мени у входа къ г. Або. 


0 
\© 
«4 

1 

ьЧ 

X 

х 

н 

о 


Он 

Л 


* Саксагрупдъ . 

На подводной мели того 
лее имепи. 


* Руиса ла. 

У сѣверной вѣхи на- 
противъ острова Лиль 
Бокхольменъ. 


* Кальку дд о. 

У сѣверной вѣхи возлѣ 
острова Бекхольменъ. 


Абоскій но сваяхъ. 
У Откантенъ. 

*'/ іиткспісми. 

На мысѣ ІІиткеніеми. 


ьЗ 

л 


о 


3 


оа 


Ч 


еч 

X 

х 

н 


а 

л 


*ІІурха. 

На восточномъ мысѣ 
острова Пурха. 


* Каслу ото. 

На ^\Ѵ:вомъ мысѣ 
острова Стуръ Касл у ото. 


Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 



Свѣчей 



о г гг 


Хефнера 

м. 

фухъ 

60 24 4 

Пер. б. кр. 

б. 

250 

7.9 

26 

22 7 50 

О 6 раз. 

кр 

30 



60 25 4 

Пост. кр. 


15 

4.6 

15 

22 7 56 

О 6 раз. 





60 25 18 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

2.6 

8 

22 10 22 

О 0 раз. 

кр 

5.5 



60 25 43 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

2.8 

8.5 

22 11 18 

О 6 раз. 

кр 

5.5 



60 26 2 

Пер. б. кр. 



3.7 

12 

22 13 0 






60 16 48 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

28 

92 

21 56 40 

О 6 Р аз - 

кр 

5.5 



60 16 30 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

13 

. 43 

21 56 4 

О 6 раз. 

кр. 

5.5 



60 13 43 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

7.9 

26 

21 49 0 

Проб. кр. з. 

кр. 

5.5 




О 6 раз. 

3. 

6.2 




м. миль 
10 
5. 


4. 


6 . 

3.5 


6 . 

3.5 


6 . 

3.5 


6 . 

3.5 


6 . 

3.5 

3.5 


Видимая 

дальность 


Абоская лоцъ-дистанція. 


73 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе II р и м ѣ ч а и і я 

измѣнено 


Маячный фонарь на стѣ- Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8053° черезъ 8 
нѣ бѣлаго сторожеваго дома, и до N^48°. 

1880. 1897. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. Освѣщаетъ горизонтъ отъ N064° черезъ О и 8 
1897. 1902. до 8\Ѵ30°. Створный румбъ съ N 10 154 — Ж)24°30' 

— 8\Ѵ24°30\ 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Огонь на сваяхъ. 
1903. 


Освѣщаетъ 
\Ѵ до Шо°. 
Освѣщается 


горизонтъ отъ N056° черезъ О, 8 и 
съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Огонь на сваяхъ. 
1903. 


Освѣщаетъ 
і до 8\Ѵ84°. 

Освѣщается 


горизонтъ отъ N022° черезъ О и 8 і 
съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Огонь на сваяхъ. 
1899. 


Содерлеится городомъ Або. 


Бѣлая, цилиндрическая ! Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ60°15' черезъ 
маячная башня. 1 8 до 8029°4.Ѵ и составляет ь створъ съ N 10 161 по 

1883. 1900. румбу 8\Ѵ48°50' — К048°50 г . 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая - Огонь свѣщаетъ горизонтъ отъ 8ЛУ60 о 15' черезъ | 
маячная башня. | 8 до 8059° 15' и составляетъ створ г ь съ N 10 160 по I 

1883. 1900. . румбу 8\Ѵ48°50'-К048°50'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
четырехугольной маячной 
будки. 

1890. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Число 

град. ; Граничные румбы 
угла ; 


кр. 


проб. 

б. и 

кр. 

пер. 

3 . 


проб. 

кр. 


проб. 

б. и 

кр. 

пер. 

3 . 


проб. 


17° N084° N067° 

9°45' N067° I N057° 15' ! 

88°15' К057°15'> ШУ31° ! 

59° тѴ31° \Ѵ 

16°30' I ЛѴ і 8\Ѵ7а°30' 
17° 8АУ73°30" 8^Ѵ56°Збг! 



р 

я 


24 155 

24 156 

24 157 

24 158 

24 і 159 

25 160 

25 І 161 

25 I 162 
32 ; 


Освѣщается съ 7/20 Іюня по 12/25 Мая. 


Л е’вшеръ — У тэ . Э р станъ — Л ёвшеръ . 


74 


Фарватеръ Эрстанъ — Лёвшеръ и Лёвшеръ — Утэ. 


N10 1 

Названіе и мѣстоположеніе 

Широта ! 

и | Свойство ! 

долгота | огня и 

Сила 

Высота 
‘ огня надъ 

1 

маяка 

0 отъ аппарата 

! Гринв. 

Свѣта 

1 поверхн. 
воды 


163 


* Левшеръ. і 60 13 14 

Насѣверозаиадномъмы- 1 21 43 25 
сѣ острова того же имени. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 


і О. 

I кр. 


45 

5.5 ! 

6.5 


м. | футъ |м. миль 

6.4 і 21 6 ; 

! 3.5 

3.0 ; 


*Талхольмъ. | 60 12 23 | Пер. б. кр. 

На восточной сторонѣ | 21 42 25 ! Проб. кр. з. 
острова того же имени къ і © 6 раз. 

8АѴ отъ острова Ванрокъ. 


і б. 

і кр. 

; 3. 


45! 11.3 і 

5.5 

6.5 


37 




6 ! 
3.5 і 
3.5 ! 


*Рэдбодапь. 

60 12 2 

Пер. б. кр. 

б. 45 

5.5 

! | 

! 1 

18 6 I 

На восточной сторонѣ 

21 42 16 1 

Проб. кр. з. 

кр. 5.5 


! 1 з.б | 

острова того же имени. 


1 О 6 раз., 

з. 6.5 


. 3.5 | 


Видимая 

дальность 


Абоская лоцъ-днстанція 


75 


1 Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 

I измѣнено 

! ! ъ і 

І © і 

Примѣчанія 1 и ! №о 

1 і »§ і 

на 

Е 

! 

| Маячный фонарь снаружи 
въ углу бѣлой, маячной ; 
будки, поставлен ной на под- 1 
; мосткахъ, вышиною 4,3 ме- 
1 тра. 1 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 25 ! 163 

1 ! 

Цвѣтъ и свойство : | Граничные бы 32 

огня угла 


• три.. 

! 1890. 1903. 

! 


кр. 


проб. 

8° 

: N089° 

N081° 

б. и 

кр. 

пер. 

9° 

N081° 

N072° 

з. 


проб. 

110° 

N079° 

N^38° 

кр. 


проб. 

54°45' 

; М\Ѵ38° 

8\Ѵ87 0 1б' 

б. и 

кр. 

пер. 

6° 

І81Ѵ87°15' 

8\Ѵ81°15 ( 

3. 


проб. 

44° 

! 8\Ѵ81°15' 

8ЛѴ37°15' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


I 


і Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на желѣз- 
■ ной установкѣ. 

1 1898. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


градусовъ ; Граничные румбы 
угла 


25 ! 164 

26 ; 

32 


б. и 

кр. 

иер. 

; і29° 

! 8ЛѴ37° 

N088° 

3. 


проб. 

| 32°30' 

! N088° 

О 

сд 

о« 

о 

С*: 

о 

кр. 


проб. 

1 41°30' 

Ш55°30' 

N014° 

б. и 

кр. 

пер. 

17° 

! N014° 

іч\ѵз о 

3. 


проб. 

1 2° 

N№3° 

N5^5° 


Составляетъ створъ съ №о 165 по румбу 8ЧѴ8 0 
—N08°. 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
; маячная башня на у стан о в- 
1 кѣ, вышиною 3 метра. 

! 1898. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Т 


Число | 
| градусовъ 
угла ! 


Граничные румбы 


I 25 
.! 26 
32 


165 


б. и кр. 

3 . 


пер. 

проб. 


43° 

180° 


8\Ѵ38° 

805° 


805° 

Ш° 


Составляетъ створъ съ №о 164 по румбу 8\Ѵ8°- 
N08°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Лёвшеръ — У та. 


76 


Фарватеръ Лёвшеръ — Утэ 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
манка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Грпнв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Высота 
Сила огня надъ 
Свѣта поверхн. 

воды 


166 


* РэОшеро . 

Въ южной сторонѣ остро- 
ва того же имени. 


о г гг 

60 7 0 Пост. б. кр. 
21 39 56 О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера м - футъ 

б. 45 6.4 21 

кр. 5.5 


167 


* Фагерхольмд . 

На 8\Ѵ:вомъ берегу о- 
строватого же имени, близъ 
таможенной караульни. 


60 6 40 Нер. б. кр. 
21 41 56 Проб. з. 

О 6 рав. 


б. 70 5.8 19 

кр. 8.7 

з. 10 


*Ь іілвхольмд. 60 5 11 | Пост. б. 160 ! 19.5 64 8.5 

На восточной сторонѣ 21 40 49 \ © 6 раз. 
острова того же имени. 


169 


* Гриссельборгй . 60 4 17 Пост. б. 

На восточномъ мысѣ, о- 21 40 7 © 6 рае. 
строва того же имени. 


140 7.9 26 8.5 


*Ипголшеръ. 59 57 55 і Пер. б. кр. б. 

На заиадномъ берегу 21 34 30 ! Проб, кр з. ; кр 
острова того же имени. © 6 раз. ; з. 


45 ; 6.4 

21 6. 

5.5 

! 3.5 

6.5 

3.5 


170 


Видимая ав . ІО ІО ^ ^ 

дальность Е со со 


77 


Абоская лоцъ-дистанція. 

Характеръ и годъ по- 
стройка и когда освѣщеніе 
измѣнено 

Примѣчанія 

о 

№о карты 

Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1898. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

32 ! 166 

Цвѣтъ и свойство град. ' Граничные румбы 

огня угла 



б. пост. 238° 8041° N017° 

кр. пост. 122° N017° 8041° 



Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 

! 

Бѣлая, цилиндрическая : 
маячная башня. 

1898. 1903. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

32 1 167 

Цвѣтъ и свойство 1 Число * 
ц град. . Граничные румоы 

01 НЯ угла I 



з. проб. 4° 802° , 8\Ѵ2° 

б. и кр. пер. 120° 8ЛѴ2° тѴ58° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N015° черезъ О : 32 168 

маячная башня. : и 8 до 8\ѴЗЗ° и составляетъ створъ съ N 10 169 но 33 

1898. румбу 8\Ѵ24° — N024°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь оорѣщаетъ горизонтъ отъ N026° черезъ О | 32 169 

і маячная башня. и 8 до 8ЛѴЗЗ° и составляетъ створъ съ N 10 168 по 33 

і 1898. ; румбу 8\Ѵ24°— N024°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая , 
маячная башня. 

1897. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Число І 

град, і Граничные румбы 
угла , 


3 . 


проб. 

I 6°30' 

1 8ХУЗЗ°45' 

8\У40° 

б. и 

кр. 

пер. 

! 5°30' 

і 8ѴѴ40 0 

8ЛѴ4о°30' 

кр. 


проб. 

! 87°30' 

І8ТО4п°30'! 

К\Ѵ47° 

3 . 


проб. 

69° 

; №ѴѴ47° ' 

N022° 

б. и 

кр. 

пер. 

9° 

N022° 

N031° 

кр. 


проб. 

4° 

N031° 

N035° 


33 і 170 


Освѣщаеся съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фарватеръ Лёвшеръ— Утэ. 


78 


Фарватеръ Лёшеръ— Утэ 


К:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 

і 





Свѣчей 

! ! 

і 

; 



о г п 


Хефнера 

м. футъ 

мин. 

171 ! 


* Снэку объ. 

і 59 55 43 

Пер. б. кр. 

б 45 1 

7.6 25 

6 



На западномъ горис- 

| 21 30 28 

! Проб. кр. з. 

кр. 5.5 і 


3.5 



томъ склонѣ скалы Снэ- 


© 6 раз. 

з. 6.5 


3.5 I 


куббъ. 


і 


I 


179 


*Видшерь. ! 59 54 30 | Пер. б. кр. 

На 080-вомъ мысѣ I 21 28 7 | Проб, кр, 

острова того лее имени. ! ; © 6 раз. 


б. 105 і 11.3 37 

| кр. 13 | 


7.8 

4.5 


) 

\ 


*Бокулла. 1 59 50 6 1 Пост. б. кр. б. 55 ; 14 

На сѣверозападномъ | 21 25 25 | 0 6 раз. кр. 7 

берегу острова того лее 
имени. 


46 і 6 
3.5 


174 


*Сво[)тг[)унОъ. і 59 49 46 Проб. кр. з. | б. 45 

Но серединѣ скалы того | 21 23 15 ! Пер. б. кр. | кр. 5.5 

же имени. ! 1 © 6 раз. з 6.5 


23 


6 

3.5 

3.5 



і 

і 


Видимая 

дальность 


Абоская лоцъ-дистанція. 


79 


] 

і Характеръ и годъ по- 

Я | 
о 

і стройки, и когда освѣщеніе і 

Примѣчанія и : К:о 

| измѣнено 

►в 

н 

1 

1 : 

И 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: | 33 171 


маячная башня. 






і 1897. 1903. 

Пвѣтъ и 

свойство 

Число 




огня 

градусовъ 

угла 

і раничные румоы 


3 

проб. 

7°30' 

8\Ѵ13° 

3\Ѵ20°30' 

і 

б. и кр. 

пер. 

18° 

8\Ѵ20°30' 

8\Ѵ38°30' 


кр. 

проб. 

94°30' 

8\Ѵ38°30' 

N^47° 


3. 

проб. 

87°30' 

К\Ѵ47° 

К040°30' 

і і 

б. и кр. 

пер. 

10° ! 

N040 о 30' 

N050 о 30' 

1 

і ! 

кр. 

проб. 

2° 

К050°30' 

К052°30' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля до 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 33 172 

маячная башня на уставов- 

кѣ изъ углового желѣза, Цвѣтъ и свойство Число і 

вышиною 5,2 метра. огня градусов!. | 1 раничные румоы 

1897. 1903. \ У гла | 

і !■ | ! ! 

! кр. проб. ! 5°30' 8ЛѴ39° ! 8\ѴЗЗ°30' ! 

! б. и кр. пер. ! 175°30' 1 8\ѴЗЗ°30' ! N038° 

! ; ! 

Освѣщается съ 7/20 Іюля до 12/25 Мая. ; I 


Красный маячный до- Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ №ѴУ15° черезъ 34 | 173 
| микъ съ вышкой. и 8 до 8015°. | 

I 1897. Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


| Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: ! 34 | 174 

I маячная башня на желѣз- — і ! 


ной установкѣ высотою. | Цвѣтъ и свойство 

4 метра. і огня 

1897. 1903. і ° ГНЯ 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

18° 

8\Ѵ56° 

8АѴ74° 

б. и кр. 

пер. 

22°30' 

• 8\Ѵ74° 

хтз°зо' 

кр. 

проб. 

45° 

К\Ѵ83°30' 

К^38°30' 

3 . 

проб. 

45°30' 

К\Ѵ38°30' 

N07° 

1 б. и кр. 

пер. 

24° 

N07° 

N031° 

кр. 

проб. 

5° 

N031° 

N036° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 




во 



Видимая 

дальность 


Абоская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- , 
стройки, и когда освѣщеніе ! 
измѣнено 


Примѣчанія 


о 

я N10 


БЬлая, цилиндрическая | Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 802° черезъ 8 34 | 175 

' маячная башня на бѣлой I до 8\\ г 18° и составляетъ створъ съ Х:о 176 по румбу 
і установкѣ изъ углавого ! 8ХѴ8° — N08°. 

желѣзъ, вышиною 9.8 метр. ! Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. | 

! 1897. ! 


I Бѣлая, цилиндрическая 
і маячная башня. 

1897. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Число ■ ! 

: градусовъ і 1 раничные румоы 
і угла ! 


34 176 


б. и кр. 

пер. 

: 91° 

| 801° 

XV 

кр. 

проб. 

і 61° 

; хѵ 

ХХѴ29 0 

3 . 

проб. 

70° 

і Х1Ѵ29° 

N041° 

б. и кр. 

пер. 

6° 

N041° 

N047° 

кр. 

проб. 

10° 

! N047° 

N057° 


| Составляетъ створъ съ N /0 175 по румбу 8Х\ 7 8° — 

I N08°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Четырехугольная, маяч- Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ 8080° черезъ 8 34 1 177 

I ная башня изъ гранитнаго и XV до ШѴ80°. I 

| камня. Три стороны, обра- Бъ туманную погоду производятся взрывъ бомбъ, | 

| щенныя въ морю, окрашены ! каждыя 15 минутъ по два раза съ промежуткомъ между | 

: вдоль въ бѣлыя и красныя ! взрывами въ 30 секундъ. ; 

I полосы, четвертая бѣлая, і ; 

1814. 1881. 1903. Характеръ маячнаго свѣта. | 


Характеръ туманной сигнализаціи. 

И 11 : 


і Фонарь снаружи у угла | 
бѣлой, маячной будки на 
подпорахъ, вышиною 4.3 1 
метра. 

1890. 1900. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Число | 

градусовъ і Граничные румбы 
угла 


26 178 


б. и 

кр. 

пер. 

| 24°30' 

8\Ѵ76°30’ 

8\Ѵ52° 

3 . 

проб. 

і 65°30' 

зта° 

8013°30' 

кр. 


проб. 

! 85° 

8013°30' 

Ж)81°30' 

б. и 

кр. 

пер. 

9° 

1 Ж)81°30' 

Ш72°30' 

3 . 

проб. 

, 16° 

Ж)72°30' 

К056°30' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


6 


Лёвшеръ — Ледзунъ. 


82 


Фарватеръ Лёвшеръ — Ледзундъ. 


КЪ 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта I 
и | 
Долгота I 
О отъ I 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


179 


180 


181 


*Смёргрундъ. 

На небольшой скалѣ 
того же имени, на (>N0 
отъ лоцманской станцій 
Берхгамнъ. 


60 10 33 
21 26 45 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

>. 45 

<р. 5.5 

6.5 


*Рэдшеръ (Решеръ). 

На скалѣ Рэдшеръ, на 
З^'ѴѴ отъ лоцманской 
станціи Берхгамнъ. 


60 7 О 
21 18 41 


Пер. б. кр ( 
Проб. кр. з.< 
О 4 раз. I 

и О 6 Р а з- | 


б. 

кр. 

з. 

б. 


218 

27 

31 

85 


кр. 10.5 
з. 12 


*Бугшсръ. 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 


60 4 35 
20 55 30 


футъ 

30 


10.5 


34.4 


Пер. б. кр. ( 

б. 

218 

13.7 

Проб кр. в.< 

кр. 

27 


О 4 раз. ѵ 

3 . 

31 



б. 

85 


и О 6 раз. < 

і 

кр. 

3 . 

10.5 

12 

! 



45 


Видимая « ю о ю іс ю ю ю ю 

дальность * « ® ® >о » •»' 


Оландская лоцъ-дистанція. 


83 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 

При 

м ѣ ч а н 

І Я 


о 

я 

•хз 

н 

Е 

N10 

Фонарь снаружи у угла 
бѣлой маячной будки, на 
бѣлыхъ подмосткахъ, вы- 
сотою 6 метровъ. 

1890. 1903. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

26 

179 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 




б. и кр. пер. 

з. проб, 

кр. проб, 

б. и кр. пер. 

з. проб. 

7°30' 

135°30' 

45° 

7° 

25° 

N064° 

Ш56°30' 

ШУ79° 

8\Ѵ\56° 

8\Ѵ49° 

о о о 5 ;» 

| 


| 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

1 

і 

1 

: 

Бѣлая, восьмиугольная , 
' маячная башня на бѣлой 
установкѣ изъ углавого же- 
лѣза, высотою 6 метровъ. 
1884. 1904. 

! 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

і 

1 

і 

27 , 

180 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 


і 


з. проб. 

64° 

8\Ѵ6° 

8ХѴ70° 

б. и кр. иер. 

4° 

8\Ѵ70° 

8\Ѵ74° 

кр. проб. 

83° 

8\Ѵ74° 

N№23° 

з. проб. 

52° 

N№23° 

N029° 

б. и кр. пер. 

20°30' 

N029° 

К049°30' 

кр. проб. 

2° 

Ж)49°30' 

К051°30' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля и 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


маячная башня на бѣлой 


установкѣ изъ углового же- 



Число 

. 


лѣза, высотою 6 метровъ. 

Цвѣтъ И СВОЙСТВО огня 

градусовъ 

1 раничные румбы 

1895. 1903. 



угла 




3 . 

проб. 

21° 

8\Ѵ70° 

N'№89° 


б. и кр. 

иер. 

6°30' 

N^89° 

К\Ѵ82°30' 


кр. 

проб. 

112°30' 

N\V82 о 30' 

N030° 


3 . 

проб. 

49°30' 

N030° 

М079°30' 


б. и кр. 

пер. 

7° 

К079°30' 

Ы\Ѵ86°30' 


кр. 

проб. 

18°30' 

N086 °30' 

8075° 


27 

28 


181 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мяя . 



Лёвшеръ— Ледзундъ. 


84 


Фарватеръ Лёвшеръ — Ледзундъ. 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


182 


183 ! 


185 


*ХуС9. 

На сѣверномъ мысѣ о- 
строва того же имени. 


60 4 43 
20 48 45 


Проб. б. кр. 
Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера' 

б. { 


кр. 

3. 


*Селсэ. 

На самомъ высокомъ 
мѣстѣ острова Селсэ, близъ 
лоцманской станціи Сот- 
тунга. 

*Соттунга Бускшеуъ . 

На сѣверной оконечно- 
сти острова Бускшеръ. 


60 4 35 
20 45 О 


60 5 38 
20 43 16 


Пер. б. кр. I б. 

О б раз. кр. 


Пост. кр. б. з. | б. 
О 6 раз. і кр. 

; з. 


*ІОнгэ. 

На сѣвернс 
строва ІОнгэ. 


45 

5.5 


55 

7 

8 


10 


I | 

футъ м. МИЛЬ| 

зз ! 6 1 

і 3.5 ! 
3.5 | 


і 60 5 45 

Иер. б. кр. 

б. 

70 

3 

20 42 0 

Проб. кр. з. 

кр. 

8.7 

! 


О 6 раз. 

3. 

10 

; 



29 95 


6.7 ! 22 

! 


ю 


6 і 

3.5 і 


6 

3.5 

3.5 


6.5 

4 

4 ! 


Видимая 

дальность 


Оландсная лоцъ-дистанція. 


86 


I 

Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1884. 1900. 1903. 


% 

о 


Примѣчанія 


Ч 


№о 


в 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


28 


182 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

15° 

N^68° 

№ѴѴ53° 

б. и кр. 

пер. 

‘24° 

N^53° 

ШУ29° 

кр. 

проб. 

66° 

ШУ29° 

N027° 

3 . 

проб. 

55° 1 

N027° 

N082° 

б. и кр. 

пер. 

30° ; 

N082° 

8068° 


Составляетъ створъ съ N 10 183 ио румбу ^86°30' 
— 8ЛѴ86°30\ 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь снаружи стѣны бѣ- ! 
лой, четырехугольной маяч- 
ной будки, на бѣлыхъ под- | 
мосткахъ, высотою 6 метровъ. | 
1790. ! 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8067°3(У черезъ 1 
О и N до Г^\Ѵ67°30' и составляетъ створъ по румбу I 
Ш86°30'-8\У86°30'. " ‘ ; 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. | 


28 


183 


! Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
| 1900. 1903. 

I 

і 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе сексоры: 


Цвѣтъ 

и свойство 

огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. 

пост. 

15° 

8\Ѵ85° 

N№80° 

кр. 

пост. ! 

80° 

00 

о 

о 

N 

3. 

пост. 

70° 

N 

N070° 

б. 

ПОСТ. і 

25° 

N070° 

8085° 

кр. 

пост. 

15° 

8085° 

8070° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 


28 

29 


184 


| Бѣлая, цилиндрическая 
I маячная башня. 


I 

і 

I 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: | 28 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3 . 

проб. 

2° 

N^85° 

М\У83° 

б. и кр. 

пер. 

9°30' 

1ПУ83° 

ІЧ\Ѵ73°30' 

кр. 

проб. 

132° 

М\Ѵ73°30' 

М058°30' 

3 . 

проб. 

27°30' 

т-)8°зо' 

N086° 

б. и кр. 

пер. 

7°30' 

N 086° 

8086°30' 

кр. 

проб. 

3° 

8086°30' 

8О83°30' 


Отвѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


185 



Лёвшеръ— Ледзундъ. 


86 


Фарватеръ Лёвшеръ — Ледзундъ. 


К:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 





Свѣчей 






о г п 


Хефнора 

м. 

футъ 

мин. 

186 


*Эпшеръ. 

60 7 24 

Пер. б. кр. 

б. 85 

9 

30 

7 



На сѣверномъ мысѣ о- 

20 34 51 

Проб. кр. з. 

кр. 10.5 



4.5 



строва Энгаеръ. 


О 6 раз. 

з. 12 



4.5 

187 


* Стрпшеръ . 

60 6 37 

Пер. б. кр. 

б. 85 

7.9 

26 

7 



На южномъ мысѣ остро- 

20 27 52 

Проб. кр. з. 

кр. 105 



4.5 

4 

Я 

со 

ва тото же имени. 


О б раз. 

з. 12 

і 



4.5 

■ 

Ф 

4 

1 

л 

ф 

188 і 

*Дегерби. 

60 2 18 

Пер. б. кр. 

б. 70 

4 

13 

• 

6.5 

:ф 

На отмели къ сѣверу 

20 23 37 

О 6 раз. 

кр. 8.7 



1 4 і 



отъ таможенной пристани. 






! і 

і 

I 

189 


51 Реварэръ. 

60 1 53 

Пер. б. кр. 

б. 85 

і 6 

20 

7 



На сѣверозападномъ бе- 

20 21 48 

Проб, кр з. 

кр. 10.5 

! 


4.5 



регу островатогоже имени. 

1 

О 6 раз. 

з. 12 

і 

і 

і 

! 

| 

І 

і 

і 

і 

і 

і 

і 

! 


Видимая 

дальность 


Оландская л оцъ-ди станція. 


87 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 


п р 


измѣнено 


и м ѣ ч а н і я 




Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1900. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


29 


Цвѣтъ и свойство 

ОПІЯ 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. проб. 

7° 

8047°30' 

8054°30' 

б. и кр. пер. 

8°30' 

8054°30' 

8063° 

з. проб. 

102°30' 

8063° 

Ж>14°30' 

кр. проб. 

115°30' 

М)]4°30' 

8ѴѴ79° 

б. и кр. пер. 

3° 

8\Ѵ79° 

8\Ѵ76° 


186 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1900. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


29 

30 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. и кр. 

пер. 

7°30' 

N071° 

ГГО78 о 30' 

кр. 

проб. 

5° 

М078°30' 

ГТО83°30' 

3. 

проб. 

12° 

Ж)83°30' 

8084°30' 

б. и кр. 

пер. 

133°30' 

8084°30' 

8\Ѵ49° 


187 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ, 
вышиною 3 метра. 

1903. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N06° черезъ N 
до ШѴ25° и отъ К\Ѵ69° черезъ XV до 8\Ѵ26°. 

Свѣтовой уголъ между М\Ѵ25° и К\Ѵ69° засло- 
ненъ ширмою, однако сквозь щель виденъ слабый бѣло- 
красный перемѣнный свѣтъ по коему моренлатель мо- 
жетъ заключить о своемъ нахожденіи на траверзѣ огня. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


30 


188 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1901. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ 

ство 

и свой- 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. и кр. 

пер. 

8° 

8ѴѴ28° 

8ХѴ36° 

3 . 

проб. 

14° 

8ХѴ36° 

8\Ѵ50° 

б. и кр. 

пер. 

174° 

8ХѴ50 0 

N044° 

3 . 

проб. 

41° 

N044° 

N085° 

б. и кр. 

пер. 

13° 

N085° 

8082° 

кр. 

проб. 

20° 

8082° | 

8062° 


30 


189 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
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Фарватеръ Лёвшеръ — Ледзундъ. Ледзундъ въ море. 


Х:о і 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

свѣта 


| Высота 
I огня надъ 


поверхн. 

воды 


190 


191 ; 


192 


& 

Д 

и: 

ф 


*Флисэ кедре. 

На сѣверозаііадномъ бе- 
регу острова Флисэ. 


60 0 45 
20 19 30 


* Флисэ эвре. | 60 0 48 

Бъ 126 саж. на N070° | 20 19 41 
отъ иредидущаго. і 




8 * 

Л 

л 

г 

и 

ч 


*Ледшсръ . 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 


59 58 О 
20 10 12 


Пост. б. 
0 6 раз. 


Пост. б. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
© 6 раз. 


Свѣчей і 
Хефнера 1 м * 

30 9 


193 


194 


ф 

&, 

О 


НЭ 

д 

6 

д 

к* 

§: 

ф 

Ч 


Херрэ . 

На вершинѣ горы, 
мысѣ того же имени. 


59 58 18 
20 10 57 


Пост. б. кр. з. 
0 5 раз. 


*Бусшеро. 

На югозападномъ берегу 
острова того же имени. 


59 58 15 
19 11 О 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


30 


I б. 

кр. 


б. 

кр. 


5.5 

6.5 


2400 

425 

480 


о. 

кр. 


105 

13 


футъ 

30 


45 9 


13.4 


м. миль 

5 


19.2 ; 63 


30 


44 


23 


6 і 
3.5 I 
3.5 ! 


12.5 

11.5 
12 


7.5 

4.5 


Видимая 

дальность 


Оландская лоцъ-дистанція. 
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Харахтеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


* і 
о 

я | N10 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1697. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8ЛУ68 0 черезъ 
\Ѵ и N до обрывистаго берега заслоняющаго его свѣтъ. 
Составляетъ створъ съ №о 191 по румбу N070° — 
8ТѴ70 0 . ~ 4 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


30 


190 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1898. 


Огонь освѣщаетъ весь горизонтъ и составляетъ 
створъ съ N 10 190 по румбу N070° — 8\Ѵ70°. 
Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


30 


191 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. 

1895. 1903. 


! 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3 . 


проб. 

10° 

N№78° 

ШѴ68° 

б. и 

кр. 

пер. 

13° 

N№68° 

N^55° 

кр. 


проб. 

17° 

.\\У55° 

тѵз8° 

3 . 


проб. 

ТО 0 

N^38° 

К\Ѵ28° 

б. и 

кр. 

иер. 

88° 

тѴ28° 

N060° 

кр. 


проб. 

13° 

N060° 

N073° 


30 

31 


192 


Освѣщается съ 181ючя по 4/17 Іюня. 

1 Іюля 


Фонарь на стѣнѣ снаружи 


желтаго, сторожевого 


мика. 

1884. 1900. 1903. 


ДО- 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня. ' 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3. 

пост. 

5°30' 

N056° 

Ж>61°30' 

б. 

пост. 

149°30' 

К061°30' 

8\Ѵ31° 

кр. 

пост. 

22° 

8ДѴ31° 

8\Ѵ53° 

б. 

пост. 

37° 

8тз° 

чѵ 


30 

31 


193 


Составляетъ створъ съ N 10 194 по румбу 8АѴ70 0 — 
N070°. 

Освѣщается по 4/17 Іюня. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячнаяі башня, на уста- 
новкѣ изъ углавого желѣза, 
высотою 4 метра. 

1884. 1901. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ48° черезъ 
до №ѴѴ42° и составляетъ створъ съ N 10 193 по 
румбу 8\Ѵ70° — N070°. 

Освѣщается съ х І10ДЯ по 4/17 Іюля. 


30 

31 


194 




Ледзундъ — Маріехаинъ. Ледзундъ въ море. 
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Видимая 

дальность 


Оландская лоцъ-дистапція 
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Харахтеръ и годъ по- 
■ стройки, и когда освѣщеніе 


измѣнено 


Фонарь на стѣнѣ, снару- 
жи бѣлой, маячной будки. 
1885. 1903. 


Примѣчанія 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. 

проб. 

10° 

N№33° №ѴѴ43° 

б. И 3. 

пер. 

137° 

N№43° 8 

3. 

проб. 

19°30' 

8 8019°30' 

кр. 

проб. 

45° 

8019°30' 8064°30' 

б. и кр. 

иер. 

10° 

8064°30' 8074°30' 

3. 

проб. 

9° 

8074°30' 8083°30' 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, восьмиугольная Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


маячная башня на установкѣ 


изъ углавого желѣза, высо- 
тою 2 метра, стоящей на 
гранитномъ цоколѣ выши- 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

пою въ два метра. 

1902. 1903. 

3. 

проб. 

137° 

N^39° 

8082° 


б. и кр. 

пер 

35° 

8082° 

8047° 


кр. 

проб. 

34° 

8047° 

8013° 


3. 

проб. 

34° 

8013° 

8ЛѴ21° 


6 . и кр. 

пер. 

31° 

8\Ѵ21° 

8\Ѵ52° 

і 

кр. 

проб. 

15° і 

8Ш2° 

8\Ѵ67° і 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


маячная оашня на гранит- 
номъ цоколѣ, вышиною въ 
2 метра. 

1898. 1903. 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 


б. и кр. 

иер. 

17° 

8045°30' 8062°30' 


3. 

проб. 

82°30' 

8062°30' N035° 


кр. 

проб. 

80° 

N035° N№45° 


б. и кр. 

пер. 

2°30' 

М\Ѵ45° М\Ѵ47°30' 


хр. 

проб. 

17°30' | 

КЧѴ47°30' N^65° 


Составляетъ створъ съ №о 198 по румбу N^42° 
-8042°. I 

Освѣщается съ 7/20 Іюля ію 12/25 Мая. 



30 196 

31 



31 197 
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Ледзундъ — Маріехалнъ. Входы къ Маріехамну. 


N10 і 


Названіе и мѣстоположеніе 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


198 


199 


ьЯ 

И 

0 

св 

И 

ф 

а 

св 

В ) 

I 

6 

И 

& 

ф 

Ч 


*Стегшеръ. 

По серединѣ 
того же имени. 


острова 


60 1 7 

19 57 38 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. 
О 6 раз. 


200 


201 


к* 

аз 

й 

св 

И 

ф 

•т* 

Р< 

св 

И 

в 

а 

рр 


202 


*ЬЪрсэ недр с. 

На югозападномъ мысѣ 
острова Вестра-Корсз. 


60 2 27 
19 53 46 


*Корсэ эвре. 

На томъ лее островѣ, 
на N0 отъ предидущаго. 


*Маріехамт эвре (Лутс- 
бергетъ). 

На "ѴѴ-вомъ Маріегамн- 
скомъ берегу. 


*Маріехампд кедре (Лутс- 
бергетъ). 

На томъ же берегу, на 
N0 отъ пред идущаго. 


Пер. б. кр. 
Проб. кр. з. 
О 6 раз. 


60 2 28 
19 53 54 


60 5 2 
19 55 58 


60 5 28 
19 53 54 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
Проб. з. 

О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б. 45 

кр. 5.5 


11.6 


б. 

кр. 

3. 


45 
5 5 
6.5 


3.7 


б. 

кр. 


б. 

кр. 


45 

5.5 


45 

5.5 

6.5 


б. 

кр. 


45 

5.5 


11 


5.8 


25.6 


футъ 

45 


6 

3.5 


12 


36 


19 


84 


6 

3.5 

3.5 


6 

3.5 


6 

3.5 

3.5 


6 

3.5 


Видимая 

дальность 


О л андская л оцъ- дистанція. 
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Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня, на уста- 
новкѣ изъ углавого желѣза, 
высотою 5 метровъ. 

1808. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 
гъ и Число I „ 


Цвѣтъ И Число 

свойство огня гра ^ а овъ 


Граничные румбы 


31 198 


Фонарь снаружи стѣны 
бѣлой, маячной будки. 
1890. 1903. 


кр. проб. 4°30' 8040° I 8044°30' 

б. и кр. проб. 195°30' I 8О44°30' | ШУ60° 

Составляетъ створъ съ Ш> 197 по румбу ЮѴ42° 
—8042°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


31 199 


Цвѣтъ и свой- 
ство огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

кр. проб. 

101° 

N№7° 

8\Ѵ72° 

б. и кр. пер. 

12° 

8\Ѵ72° 

8\Ѵ60° 

з. проб. 

31° 

8\Ѵ60° 

8ХѴ29° 

кр. проб. 

17°30' 

8\Ѵ29° 

8Ш1°30 

б. и кр. пер. 

9°30' 

8Ш1°30' 

8\Ѵ2° 

з. проб. 

23°30' 

8ЛѴ2° 

8021°30' 


Составляетъ створъ съ № 200 по румбу 8ЛѴ68— 
N068. 

Освѣщается съ х 1юдя о 4/17 Іюня. 


Фонарь спаружи стѣны 
бѣлой, маячной будки. 
1690. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ №\Ѵ85° черезъ 31 200 

8 до 8056° и составляетъ створъ съ №о 199 но 
румбу 8т8°— N068°. 

Освѣщается съ по 4/17 Іюня. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 31 201 


Фонарь на стѣнѣ бѣлой, 
маячной будки, на бѣлыхъ 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

подмосткахъ, высотою 1,8 
метра. 

1890. 1903. 

Цвѣтъ и свой- 
ство огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 


з. проб. 

18°45' 

8\Ѵ6°15' 

8т5° 


б. и кр. пер. 

26°15' 

; 8^25° 

8Ш1°15' 

і 

Составляетъ 

8^28°. 

створъ N 10 202 по румбу N028° — 


Освѣщается съ по 2/15 Іюня. 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1900. 1902. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ6° до 8\Ѵ51° 31 202 

и составляетъ створъ съ №о 201 по румбу N028° — 

8\У28°. 

Освѣщается съ ёТіоля 7 по 2/15 Іюня. 
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Видимая 

дальность 


Оландская лоцъ-дистанція. 
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Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1889. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1889. 


Огонь освѣщаетъ весь горизонтъ и составляетъ 31 203 
створъ съ Х:о 204 но румбу №ѴѴ54 0 — 8054°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля но 12/25 Мая. 

Огонь освѣщаетъ весь горизонтъ и составляетъ 31 204 
створъ съ №о 204 по румбу ]№\Ѵ54° — 8054°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Фонарь на мосту черезъ Фонарь установленъ на подвижномъ мосту такъ, что 
каналъ. красный огонь показывается, когда мостъ разведенъ, а 

1889. зеленый — когда онъ наведенъ; притомъ для прибли- 

жающихся судовъ, сторожъ на мосту дѣлаетъ слѣдую- 
щіе сигналы: днемъ махаетъ краснымъ флагомъ, когда 
теченіе отъ востока, а зеленымъ — когда оно отъ за- 
пада. Ночью: махаетъ краснымъ фонаремъ при во- 
сточномъ, и зеленымъ фонаремъ при западномъ теченіи. 


31 205 


Маякъ конической формы 
изъ желѣза, окрашенный въ 
красный цвѣтъ. 

1882. 1903. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Характеръ маячнаго свѣта. 


Въ виду затруднительности сообщенія съ матери- 
комъ, съ маяка производятся въ ночное время ниже 
слѣдующіе сигналы тремя фонарями бѣлаго, краснаго 
и зеленаго цвѣтовъ, выставляемыми на 8\Ѵ:ой сторонѣ 
маячой башни. 

Бѣлый фонарь означаетъ — подходите ближе, нѣтъ 
никакой опасности отъ мели. 

I Красный — не возможно выйти на шлюпкѣ, вслѣдствіе 
большой зыби. 

Зеленый — нуждаюсь въ провіантѣ. 

Два фонаря: 

Бѣлый 1 Все обстоитъ благополучно, ни въ чемъ не 
Зеленый / нуждаюсь. 

Щшсныйі Нуждаюсь сь в °Дѣ- 

Зеленый} Требуется возвращеніе смотрителя. 

^Бѣлый^і Потребность въ одномъ человѣкѣ. 

Зеленый \ т> 

Бп,лы а ) Выгалите шлюпку - 
фасный) Выслалъ къ вамъ галюішу - 
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Балтійское море. 


Названіе и мѣстоположеніе 


Широта 

и 

Долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 


аппарата 


поверхн. 

воды 



Видимая 

дальность 


Оландская лоцъ-дистанція. 


Харахтеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


1 Зеленый ' 
' Красный 
| Бѣлый - 

I Зеленый ' 
I Бѣлый 
| Красный > 

! Бѣлый 
і Зеленый 
Красный > 

Бѣлый ' 
I Красный 
і Зеленый - 

Красный ' 
Бѣлый 
Зеленый > 

Красный Л 
Зеленый 
\ Бѣлый > 


Три фонаря: | 

| Желѣзные листы обшивки проломаны. і 

I 

} Оконная рама повреждена, не можетъ быть ; 
исправлена здѣсь. 

} Желаю освидѣтельствованія полученныхъ ; 

поврежденій. ! 

| Маячный аипаратч» новреждеіп». 

) Одинъ человѣкъ вслѣдствіе болѣзни желаетъ | 
( попасть на берегъ. 

1 /Нелаю отправить почту. 


I Проходящихъ мимо маяка просятъ обращать вни- 
I маніе на производимые съ маяка сигналы и по нимъ, | 

' помѣрѣ возможности не оставлять своими» содѣйствіемъ ! 

I или же, по приходѣ въ первый портъ, доводить о нихъ ! 
до свѣдѣнія властей или консуловъ, чтобы они въ свою I 
очередь сообщали по телеграфу объ зтихъ сигналахъ 1 
; въ Финляндское лоцманское Управленіе. 

і : 

Восьмиугольная, красная, і Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ N041° черезъ X, ! 
маячная башня изъ кирпича | и 8 до 8080°. і 

! на гранитномъ фундаментѣ. I Звонятъ въ колоколъ во время тумана. і 

1859. 1884. 1903. | 

| Характеръ маячнаго свѣта: 


Бѣлая, цилиндрическая | Освѣщаетъ горизонтъ отъ ШѴ50° черезъ ДѴ( и ! 
| маячная башня на установ- 1 8 до 8085°. | 


кѣ изъ углового желѣза, | 
| высотою 6,6 метра. 

! 1895. 1903. 


Характеръ маячнаго свѣта: 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 
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Балтійское море. Южный Кваркенъ. 




Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


Свѣчей 

Хефнера 


209 


210 


Хельманъ. 

На островѣ того же имени, 
близъ Сигнилыпера. 


&ккерэ. 

На западномъ берегу Эккерз 
ландетъ. 


60 12 33 
19 18 59 


60 13 20 
19 32 30 


жутокъ между 
ними составля- 
ютъ по времени 
1 / ъ часть болѣе 
продолжитель- 
наго проме- 
жутка бѣлаго 
свѣта. 

О 5 раз. 


Пост. б. 
О 6 раз. 


Пост. б. 
О 6 раз. 


70 


7.3 


70 


5.8 


футъ 


24 


6.5 


19 


6.5 


211 


Меркетъ. 

На скалѣ того же имени къ 
отъ Сигнилыпера. 


60 18 14 
19 8 33 


Мерц. б. Каж- 
дыя 6 секундъ 
одинъ проб- 
лескъ. 

Промежутокъ 
свѣта 
3 1/2 сек. 
„ темноты 
2 7 3 сек. 

О 3 раз- 


61.900 


16.8 


55 


13.5 


212 


Шелынеръ. 

Въ западной сторонѣ острова 
Сэдра Шелыперъ. 


60 24 40 Пост. б. съ кр. 
19 35 21 проб- Каждыя 
20 секундъ, о- 
динъ проб. 
Промежутокъ 
свѣта 
16 секундъ. 
„ темноты 
около 1 / 2 сек. 
„ свѣта около 
3 сек. 
„ темноты 
около 1 / 2 сек. 
О 2 раз. 


Пост. б. 

2.700 
Проб. кр. 
16.700 


44.5 


146 


17 

18.8 


Видимая 

дальность 


Оландская лоцъ-дистанщя. 


99 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 




N‘.0 


Фонарь въ углу снаружи 
желтаго, деревяннаго маяч- 
наго дома. 

1868. 


Фонарь на стѣнѣ снару- 
жи деревяннаго маячнаго 
дома. 

1845. 1893. 


Кирпичное, маячное зда- 
ніе съ вышкою въ углу, 
окрашено въ бѣлыя и крас- 
ныя горизонтальныя полосы, 
крыша черная. 

1885. 1903. 


Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ ОКО до 80Ю 
и отъ К'ѴѴѢѴѴі/д^ 7 ' черезъ до 8\У. 


209 


Маякъ освѣщаетъ 
\Ѵ до ЮѴ43°. 


горизонтъ отъ 81Ѵ24° черезъ 


210 


Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ 805° черезъ 8, 
ЛѴ и N до N080°. 

Характеръ маячнаго свѣта: 


ішшшшшшии 


211 


Бѣлая, і иіл индри ческая 
маячная башня изъ кир- 
пича, высотою 32 метра. 


1868. 1903. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 


Характеръ маячнаго свѣта: 


212 






100 


Ботническій валивъ. Входъ къ г. Нюстадъ. 



Видимая 

дальность 


Абоская лоцъ-дистанція. 


101 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


ѣ ч а н і я 


Круглая, маячная башня Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N078° черезъ 35 213 

из" кирпича, окрашенная X, XV и 8 до 8058°. 
въ горизонтальныя бѣлыя 

и красныя полосы. Характеръ маячнаго свѣта: 

1833. 1889. 1904. 


Фонарь снаружи на стѣнѣ Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8046°15' черезъ 
бѣлой, четырехугольной ма- 8 и XV до ХХѴЗб°15' и составляетъ створъ съ Х:о 215 
ячной будки на подпорахъ, по румбу Х058°45' — 8\Ѵ58°45'. 
высотою 3,5 метра. Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

1892. 


Фонарь снаружи на стѣнѣ 
бѣлой, маячной будки на под- 
порахъ, высотою 0,7 метра. 
1892. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Граничные румбы 


35 214 


35 215 


з. 

б. и кр. 


96° |8\Ѵ47°15' 8ХѴ48°45' 

84° І8ХѴ48°45' тѴ47°15' 


Составляетъ створъ съ Х:о 214 по румбѵ Ж)58°45' | 
— 8\Ѵ58°45'. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


I Фонарь снаружи на стѣнѣ | 
і бѣлой, маячной будки. і. 
I 1892. 1903. ‘ 1 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 


проб. 

49°45' 

8ХѴ20° 

8ХѴ69°45 

б. и кр. 

пер. 

12°45' 

8ХѴ69°45' 

8ХѴ82° 

3 . 

проб- , 

139° 

8ХѴ82° 

N041° 

б. и кр. 

пер. 

15° 

N041° 

N056° 

кр. 

проб. 

10° 

N056° 

N066° 


Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 


Двухмачтовый, плавучій , Красный шаръ на фокъ мачтѣ. Пневматическая 
маякъ окрашенный въ сирена во время тумана каждую минуту даетъ звукъ 
красный цвѣтъ съ бѣлою продолжительностью 6 сек. Если сирена не дѣйствуетъ 
надписью по обоимъ бор- звонятъ въ колоколъ. Когда замѣтятъ съ маяка, что 
тамъ „КеІапсіегбдгипсГ. курсъ судна ведетъ къ опасности, пускаютъ ракету 
1888. въ два выстрѣла. Можно получить лоцмана. Зажы- 

гается еще штаговый огонь для распознаванія ночью 
положенія плавучаго маяка въ зависимости отъ теченія 
и вѣтра. Когда плавучій маякъ принужденъ оставить 
свое мѣсто, огонь не зажигается и желтый флагъ не 
поднимается. Снимается со станціи около 15/28 Ноября. 
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Входъ къ г. Рау мо. 


№о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 







Свѣчей 








о г п 


Хефнера 

м. 

футъ 

м. миль 


218 


*Яр валу ото. 

61 7 20 

Пер. б. кр. 

б. 

45 

5.8 

19 

6 




На сѣверозападномъ мы- 

21 25 40 

Проб. кр. з. 

кр. 

5.5 



3.5 




сѣ острова того же имени. 


О 6 раз. 

3. 

6.5 



3.5 



6 










219 

Я 

*Валкіакари кедре. 

61 10 — 

Пер. б. кр. 

б. 

55 

5.5 

18 

6 



ё 9 

На восточномъ мысѣ 

21 22 — 

О 6 раз. 

кр. 

7 



3.5 



Ан 

острова того же имени у 











сѣвернаго входа въ г. 










Рн < 

Ё 

Раумо. 









220 

И 

Й 

*Валкгакари эвре. 

61 9 35 

Пер. б. кр. 

б. 

85 

10 

33 

7 



о 

На сѣверномъ берегу 

21 21 45 

О 6 раз. 

кр. 

10.5 



4.5 



и 

М 

острова того же имени. 









221 


*Лйлисари- 

61 9 20 

Пер. б. кр. 

б. 

230 

11.9 

39 

9.3 




На югозападиомъ берегу 

21 25 12 

Ѳ-6 Р аз - 

кр. 

29 



5 




острова того же имени. 









222 


*Линдасари. 

61 9 29 

Пер. б. кр. 

б. 

230 

5.7 

188 

9.3 




Въ западной части 

21 24 8 

О 6 раз. 

кр. 

29 



5 




острова того же имени. 










Абоская лоцъ-дистанція. 
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Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 

Примѣчая 

і я 


а 

о 

и 

►із 

н 

В 

Ы:о 


Характеръ маячнаго свѣта: 




I і 




Характеръ туманной сигнализаціи : 






сек. 




54 


54 




Фонарь на стѣнѣ бѣлой 
четырехугольной маячной 
будкя. 

1892. 1903. 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

36 

218 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 




б. и кр. нер. 

кр. проб, 

з. проб, 

б. и кр. пер. 

кр. проб. 

13° 

61° 

39°30' 

98°30' 

12° 

8ДѴ49° 

8ДѴ62° 

ХДѴ57° 

ХДѴ17°30' 

N081° 

8ДѴ62° 

N№57° 

ХДѴ17°30' 

N081° 

8087° 




Освѣщается съ 7/20 Іюля по 

12/25 Мая. 



Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на уста- 
нови Ь изъ углавого желѣза, 
высотою 2 метра. 

1892. 1896. 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8024°30' до 
8069°30' и составляетъ створъ съ №о 220 по румбу 
N^46°— 8046°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

36 

219 

Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на уста- 
новкѣ изъ углавого желѣза, 
высотою 5 метровъ. 

1884. 1899. 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ ШѴ67° черезъ 
N и 0 до 8018° и составляетъ створъ съ №о 219 
по румбу N1^46°— 8046°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

36 

220 

Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на бѣлой, 
желѣзной установкѣ, высо- 
тою 4,5 метра. 

1903. 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ N^35° черезъ 
ДѴ до 8\Ѵ56° и составляетъ створъ съ Х:о 222 но 
румбу 8075° — ХДѴ75°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/15 Мая. 

36 

221 

Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1903. 

| 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ №\Ѵ35° черезъ 
ДѴ до 8ДѴ56° и составляетъ створъ съ №о 221 но 
румбу 8075°'-Ш\ 7 75°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

36 

222 

! 
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Входъ къ г* Раумо 



і 

! 


Широта 

и 

Свойство 


Высота 

х 

N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

Сила 

огня надъ 

Я 
ег 1 х 



долгота 

огня и 

Свѣта 



я а 



маяка 

0 отъ 

аппарата 

поверхн. 

® * 

О Ш 

Й ьа 




Гринв. 


воды 

Сг* 






Свѣчей 


фугъ 







Хефнера 

м. 

МИН. 

223 


*Шсни Руохокари. 

61 8 62 

Пер. б. кр. 

б. 85 

5.2 

17.2 

7 



Въ восточной сторонѣ 

21 22 37 

Проб. кр. з. 

кр. 1 0.5 



4.5 



острова того же имени. 


О 6 раз. 

з. 12 

І 


4.5 

; 1 

Ботническій заливъ. 

224 

Бьернеборгскій 

61 28 37 

Пост. б. съ б. 

і 

І 

б. 680 

34.8 

114 

12.8 


(Себшеръ). 

На островѣ Себшеръ по юж- 
ную сторону входа въ гавань 
Ревсз. 

21 20 52 

проб. Каждую 
минуту одинъ 
проблескъ 
продолжитель- 

проб. 

28200 

і 


12.8 





ностью 6 сек. 
О 4 раз. 

і 

І 




225 


Балло. 

61 35 45 

Два манныхъ 







На сѣверномъ мысѣ о- 

21 27 41 

огня одинъ 







строва того же имени у 
входа въ гавань Ревсз. 


надъ другимъ. 
верхній ( 

б. 200 

11 

36 

9 




б. кр. перД 
О 6 раз. 

кр. 25 



4.5 



Я) 



нижній і 

б. 2000 

8.5 

27.9 

10.9 


м 

| 


пост. б. съ] 

кр. 400 



10.9 


а» 



б. и кр. проб.( 





НН 



Одно- проб. кр. 




1 


N0 



каждыя 5 сек. 






№ 

ей 

І 


красный проб. 






Рв 

ей 



продолжитель- 






Ні ' 



ностью въ 1 се- 






|4 



кунду. 






ре 



дву-проб. б. 









каждыя 6 сек. 






к 

Л 



два послѣдова- 






и 



тельныхъ бѣ- 






и 



лыхъ про- 
блеска продол- I 







і 

! 

жительностью 
въ 1 сек. каж- 1 
дый. | 

О 5 раз. 






Абоская лоцъ-дистанція. 
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Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 

Примѣчанія 

N •.0 карты 

Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня. 

1903. 

1 і 

Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 

36 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

з. проб, 

б. и кр. пер. 

кр. проб. 

Освѣщается съ 7/2( 

6° 

5° 

50° 

) Іюля по 

Х\Ѵ21° 

Х\Ѵ15° 

N№10° 

12/25 Ма; 

КШ5° 
N^10° 
і N№40° 

і. 


Вазаская лоцъ-дистанція. 


Маякъ круглый, кирпич- 
ный, вышиною 30.7 метра. 
1873. 1904.. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Характеръ маячнаго свѣта: 


'224 


! 


Бѣлая, восьмиугольная 
желѣзная башня, пристроен- 
ная къ стѣнѣ маячнаго до- 
ма. Башня, высотою 8 
метровъ, снабжена двумя 
огнями, помѣщенными о- 
динъ надъ другимъ. 

1884. 1903. 



Верхмщ огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8ЛѴ28° 37 
черезъ ЛѴ, N и О до 8062° — бѣло-краснымъ ; пере- , 
мѣннымь свѣтомъ. ! 


Нижній огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


225 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б. 2 проб. 

10° 

8\Ѵ28° 

8\Ѵ38° 

б. ноет. 

30° 

8\Ѵ38° 1 

8\Ѵ68° 

| кр. 1 проб. 

30° 

8ТО° | 

№\У82° 


Характеръ маячнаго свѣта: 


Пер. б. кр. 



Поет. б. 
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Входъ въ гавань Ревсэ 


N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 




о г в 


Свѣчей 

Хефнера 

м. 

футъ 


• 

Л 






і 

і 

і 


ев 

ф 

РМ 








Л 

і 

8- 

Рн 








М 







226 

& 

о 

X 

еч 

* Мэнтюлуото эвре. 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 

61 35 35 
21 30 15 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 70 

кр. 8.7 

5 

16.4 

227 

\ 

* Мэнтюлуото недра. 

На сѣверномъ берегу 
острова того же имени. 

61 35 38 
21 30 3 

Пер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 70 

кр. 8.7 

3 

9.8 

228 


Мэнтюлуото на при- 
стани. 

61 35 54 
21 28 42 

— 

— 

— 

— • 

229 


Ревев (южный мысъ). 

61 36 20 
21 27 24 

Два огня 

Пост. з. 

— 

63 

6.9 

17.5 

22.5 

230 


Ревсэ (пароходная 
пристань). 

61 36 61 
21 26 50 
61 36 54 
21 26 46 

Два огня 

Пост. кр. 

— 

13.7 

13.4 

45 

44 

231 

Исосантакари. 

На островѣ того же имени у 
входа на якорное мѣсто Рисбю. 

61 55 30 
21 21 0 

і 

Пост. б. 

і 

і 


9.4 

I 

! 

31 


Видимая к Ю 

дальность я 
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Вазаская лоцъ-дистанція. 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


N10 


Пост. кр. I 


Проб. кр. 



Проб, б. 



Имѣется ручная сирена, помощью которой во 
время тумана производятся, каждыя двѣ минуты, два 
короткихъ звука одинъ за другимъ. 

Характеръ туманныхъ сигналовъ : 


сек. 


Фонарь на бѣломъ столбѣ, 
і высотою 3.5 метра. 

1903. 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ ШУ45 0 до №\У75° и 
составляетъ створъ съ №о 227 по румбу 8060° — 
N№60°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

37 

226 

Фонарь на бѣломъ столбѣ, 
высотою 1.4 метра. 

1903. 

Освѣщаетъ горизонтъ отъ №ѴУ45° до №ѴѴ75° и 
составляетъ створъ съ №о 226 по румбу 8060° — 
№ѴѴ60°. 

Освѣщается съ 7/20 Іюля по 12/25 Мая. 

37 

227 



37 

228 

Два сигнальныхъ фонаря 
на столбахъ. 

Освѣщаютъ горизонтъ отъ 880 черезъ 0 до 0^ 
и составляютъ створную линію. — 

37 

229 

Два сигнальныхъ фонаря 
на установкахъ изъ дере- 
вянныхъ брусьевъ. 

Составляютъ створъ по румбу №ѴѴ52°— 8052°. 

37 

230 

Фонарь поднимаемый на 
утвержденномъ шестѣ. 

1899. 

і 

Огонь поднимается при заходѣ и спускается при 
восходѣ солнца, и служитъ для указанія рыбакамъ 
пути съ моря въ гавань. 

24 Іюля 18 Сентября 

Освѣщается Августа 110 1 Октября ’ 


231 
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Ботническій заливъ. 


Вазаскан лоцъ-дистанція, 


100 


N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣиено 

і 

И р и м ѣ ч а н і я 

Х:о карты 

Х:о 

232 

Иттергрундъ. 

На сѣверномъ берегу остро- 
ва того же имени при входѣ 
въ Сидебю. 

о г гг 

61 59 10 
21 18 3 

Два аппарата 
одинъ надъ 
другимъ. 

Пост. б. 

О 2 раз. 
верхній аппар. 
нижній „ 

Свѣчей 

Хефнера 

26.000 

19.000 

м. 

43.6 

футъ 

143 

м. миль 

18.8 


Пашня маяка круглая, 
і желѣзная, суживающая квер- 
1 ху, на 2 / 3 высоты отъ осно- 
ванія бѣлая, остальная часть 
красная. 

1892. 1904. 

Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ N черезъ \Ѵ и 
8 до 8024°. 

Освѣтительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ аппа- 
ратовъ поставленныхъ одинъ надъ другимъ, изъ кото- 
рыхъ нижній зажигается, для усиленія свѣта верхняго 
аппарата, только въ туманную погоду. 


232 











Характеръ маячнаго спѣта : 











| 

1 ' |'| н 


233 

Харргрундъ 

На скалѣ того же имени. 

61 59 

21 18 

Пост. б. 

- 

6.1 

20 

— 


1 

| Фонарь поднимается па 
утвержденію мъ шестѣ. 

! 

Служить для указанія пути рыбакамъ въ Сидебю 
и освѣщается отъ захода до восхода солнца съ 16/29 
Іюля по 6/19 Сентября. 


233 

234 

У ттербергъ. 

На скалѣ того же имени. 

62 2 45 
21 18 48 

Пост. б. 

— 

9.1 

30 

— 


Фонарь поднимается на 
і утвержденномъ шестѣ. 

! 1885. 

Огонь служитъ для той же цѣли п освѣщается 
какъ предъидущій 


234 

235 

Баска (Шелгрундъ). 

На южномъ мысѣ острова 
БІельгрундъ, при южномъ вхо- 
дѣ къ г. Каскэ. 

62 19 32 
21 10 45 

Кр. проб. 
Каждыя и онъ 
минуты одинъ 
проблескъ 
продолжитель- 
ностью въ 7 
сек. 

свѣтъ ок. 7 с. 
затемненіе о к. 

23 сек. 
О 3 раз. 
Пост. б. 

16.700 

30.2 

99 

16.4 

| 

Башня маяка каменная, 
круглая, высотою 25 ме- 
тровъ, окрашена горизон- 
тальными бѣлыми и крас- 
ными полосами п ©пере- 
мѣнно. 

1875. 1904. 

Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Характеръ маячнаго свѣта: 

і 

235 



і 






оиензеі 
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Рэваргрундъ. 

На островѣ того же имени. 

62 28 22 
21 06 00 

— 

9.1 

30 

- 


— 

Огонь служитъ для указанія пути рыбакамъ и 
освѣщается отъ 19 І10ЛЯ по 12/25 Сентября. 


236 

237 

Стуркаллегрундъ. 

Около 900 метровъ къ \Ѵ 
отъ мели Юдастенарна. 

62 40 13 
20 43 20 

Пост. б. 

О 6 раз. 

260 

9.4 

! 

31 

І 

і 

1 

10 

і 

| 

1 

1 

Красное двухмачтовое 
паровое судно съ бѣлою 
надписью „51огка11едгипсІ“ 
по обоимъ бортамъ. 

1880. 

Красный шаръ на фокъмачтѣ. Паровой ревунъ во 
время тумана производитъ звуки продолжительностью 
45 сек. чересъ 3 минуты. Если ревунъ не дѣйствуетъ, 
звонятъ въ колоколъ. Когда съ плавучаго маяка за- 
мѣтятъ, что курсъ судна ведетъ къ опасности, даютъ 
предупредительно сигналъ ракетою въ два выстрѣла, 
причемъ выбрасываются звѣздочки. Для распознаванія 
ночью положенія плавучаго маяка относительно теченія 
имѣется штаговый огонь. Если судно принуждено, по 
какой либо причинѣ, оставить свое мѣсто, огонь не 
зажигается и станціонный, желтый флагъ не поднимается. 

і 

237 

1 


і 









Характеръ маячнаго свѣта: 













п 





1 








I 



по 


Ботническій заливъ. Входъ къ г. Николайстадъ. 





Широта 

Свойство 


Высота 

§ §г 

ег 1 >4 

« н 

Х:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

Долгота 

огня и 

Сила 

огня 

надъ 



маяка 

0 отъ 

аппарата 

свѣта 

поверхн. 

о Я 

Н ё 




Гринв. 


воды 







Свѣчей 


футъ 





о г п 


Хефнера 

м. 

м. миль 

238 

Стреммингсбоданъ. 

62 58 53 

Пост. кр. 

і 

1450 

16.2 

53 

13.3 


На островѣ Норра Калланъ, 
принадлежащій къ группѣ о- 
стрововъ Стреммингсбоданъ. 

30 44 30 

О 3 раз. 





239 


* Дерзишерсгрундъ. 

На островѣ того же 
имени, у входа въ гавань 
Геншеръ. 

63 4 26 
20 49 14 

ІІер. б. кр. 

О 6 раз. 

б. 75 

кр. 9 

2.7 

9 

6.5 

4 

240 


* Геншер сбод анъ. 

63 4 41 

Пер. б. кр. 

б. 75 

кр. 9 

8 5 

28 

6.5 

4 



На скалѣ того же имени. 

20 50 12 

О 6 раз. 




241 


Туммелъсэ недра. 

63 4 7 

Пост. кр. 

25 

3.4 

И 

4.5 


К 

На подводной скалѣ по 

20 50 43 

О 6 раз. 






ев 

направленію ХѴѴ78°30' 







н 

V 

отъ Х:о 242. 








эд 









ев 








242 

Ч 

о 

* г Гуммелъсэ эвре 

63 4 6 

Пост. кр. 

25 

7.3 

24 

4.5 


м 

На южномъ мысѣ острова 

20 51 0 

О 6 раз. 






я 

И • 

Туммелсэ. 







Ьн 









85 









М 








243 


* Дыопшеръ. 

63 6 16 

Пер. б. кр.' 

б. 70 

2.1 

7 

6.5 


О 

Въ восточной части 

20 49 18 

Проб. кр. з. 

кр. 8.7 



4 


И 

скалистаіч) острова того же 


О 6 раз. 

з. 10 



4 


РР 

имени. 

1 

| 

! 

1 

і 





Вазаская лоцъ-дистанція. 


ш 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Ы:о 


Характеръ туманной сигнализаціи. : 
нУн сек. 

133 155 

Плавучій маякъ оставляетъ свое мѣсто около 12/25 
Ноября. 


Желѣзная, маячная баш-[ 
ня, формою усѣченнаго ко- 
нуса и высотою 13,5 метра, 
окрашена на Ѵз сверху въ 
красный, а остальная часть 
въ бѣлый цвѣтъ. 

1885. 1903. 


Бѣл ая , ц ил и н дри ч еская 
маячная башня. 

1897. 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на уста- 
новкѣ изъ углавого желѣза, 
вышиною 4 метра. 

1897. 1900. 

Фонарь на бѣломъ столбѣ. 
1897. 


Фонарь набѣломъ столбѣ. 
1897. 


К, 


Маякъ освѣщаетъ горизонтъ 
\Ѵ и 8 до 8015°. 


отъ N05° черезъ 


238 


Характеръ маячнаго_свѣта: 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8АУ51° до 8\У65° 
и составляетъ створъ съ Х:о 240 по румбу 8\Ѵ 66° 
-N066°. 

І 9 - Іюм по 2/15 Мая. 

1 Авгус. 


Освѣщается съ 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8^14° до 8ЛѴ65° 
и составляетъ створъ съ Х:о 239 по румбу 8\Ѵ66° — 
N066°. 

Освѣщается съ п о 2/15 Мая. 

1 Авгус. 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\\ 7 63°30' че- 
до 8\Ѵ68°30' и составляетъ створъ съ Х:о 242 по 
румбу К\\ т 78°30' — 8078°30'. 


Освѣщается съ 


19 Іюля 
1 Авгус. 


но 2/25 Мая. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\Ѵ63°30' че- 
резъ АѴ до 8\У86°30' и составляетъ створъ съ №о 
241 ведущій въ гавань Геншеръ, по румбу ШѴ78°30' 
— 80 78°30'. 

- І 9 - 1юля по 2/15 Мая. 

1 Авгус. 


38 


38 


38 


38 


239 


240 


241 


242 


Освѣщается съ 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня. * 

1900. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

3. 

проб. 

18° 

8067° 

8049° 

б. и кр. 

пер. 

6° 

8049° 

8043° 

I кр. 

проб. 

31° 

8043° 

8012° 

1 б. и кр. 

пер. 

37° 

8012° 

81Ѵ25° 


38 


243 


; Составляетъ створъ съ №о 244 по румбу 8\Ѵ24° 
-N024°. 

! Освѣщается съ - 9 І10ЛЯ но 2/15 Мая. 

1 Авгус 


112 


Входъ къ г. Николайстадъ. 



Вазаская лоцъ-дистанція. 


из 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


Бѣлая, цилиндрическая Огонь освѣщаетъ горизонтъ • отъ 8062° черезъ 38 244 
маячная башня, на желѣз- 8 до 8\Ѵ25° и составляетъ створъ съ №о 243 по 
ной установкѣ, высотою 4 румбу 8\Ѵ24°— N024°. 

Освѣщается съ по 2/15 Мая. 


Бѣлая съ красною поло- 
сою, цилиндрическая маяч- 
ная башня на желѣзной у- 
становкѣ обшитой листами, 
высотою 6 метровъ, укрѣ- 
пленной на гранитномъ фун- 
даментѣ, высотою 2.75 мет. 
1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


Цвѣтъ и свойство 
огня 


Число 

градусовъ 

угла 


з. проб. 13° N065 

б. и кр. иер. 30° N078 

Составляетъ створъ съ №о 246 по румбу N081° 
-8\Ѵ81°. 

Освѣщается съ — і— - но 2/15 Мая 

1 Апг»ѵг* 


Освѣщается съ — 

1 Авгус. 


38 245 


Граничные румбы I 


N065° ! N078° 
N078° і 8072° 


Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня съ красной 
полосой на желѣзной уста- 
новкѣ обшитой листами, вы- 
сотою 2 метра. 

1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: 


38 246 


Цвѣтъ и свойство 


0 . и кр. 


Число I 
градусовъ I 
угла ' 


Граничные румбы 


8\Ѵ59° N1^79° 

тѴ79° 8074° 


Составляетъ створъ съ N -.0 245 по румбу N081° — I 
81Ѵ81°. ! 

Освѣщается съ і~х вгу у . п0 2/16 Мая. ! 


Бѣлая, восьмиугольная Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ47°30' черезъ 39 247 

маячная башня. до №ѴѴ28° и составляетъ створъ с'ь N 10 248 по ! 

1903. румбу 8\Ѵ81° — N081°. { 

~ 19 Іюля I 

Освѣщается съ по 2/15 Мая. | 

Бѣлая, восьмиугольная Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ85° до 8\Ѵ65° I 39 248 

I маячная башня. и составляетъ створъ съ N 10 247 по румбу 8\Ѵ81°— 

! 1903. N081°. 18 Іюля 

Освѣщается съ 1 ^ вгус> по 2/15 Мая. 


| Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на установ- 
кѣ съ желѣзной обшивкой, 
высотою 2 метра. 

1903. 

Бѣлая, восьмиугольная 
маячная башня на установ- 
кѣ, внизу обшитой желѣз- 
ными листами, высотою 5 
; метровъ. 1903. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ ЛѴ черезъ N и 
О до 8046° и составляетъ створъ съ №.о 250 по 
румбу N\У67 о 30' — 8067°30'. 

Освѣщается съ ; Авгус> по 2/15 Мая. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ ЛѴ черезъ N и 
О до 8046° и составляетъ створъ съ N 10 249 по ! 
румбу №ѴѴ67°30' — 8067°30'. | 

Освѣщается съ 1Авгус> по 2/15 Мая. I 


39 249 


39 250 


8 




114 


Сѣверный Бваркенъ. Ботническій заливъ 


N10 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


Б » 
и и 

(г 1 3=1 


251 


Бваркенъ (Норршеръ). вз і 4 о 

На островѣ Вестра Норр- і 20 36 О 
теръ. ! 


252 


Бваркенъ (Снипанъ). 

Въ сѣверномъ Кваркенѣ, къ 
ШѴ отъ банки Снипанъ. 


63 26 28 
20 44 60 


253 


Вальсэрарнэ. 

На островѣ Стуршеръ въ 
группѣ острововъ Вальсзрарнз. 


63 25 24 
21 4 12 


Проб. б. Каж- 
дую минуту о- 
динъ сильный 
и продолжи- 
тельный ііроб. 
сопровождае- 
мый двумя 
другъ за дру- 
гомъ слѣдую- 
щими коротки- 
ми и слабыми 
проб. 

свѣтъ о к. 6 с. 
затменіе „21 „ 
свѣтъ „ 3 „ 
затменіе,, 6 „ 
свѣтъ „ 3 „ 
затменіе „21 „ 


60 сек. 
О 3 раз. 
Пост. кр. 

О 6 раз. 


Пост. б. съ кр. 
проб. Черезъ 
каждыя иол- 
мин. послѣдо- 
ват. 2 кр. проб, 
свѣтъ ок. 15 с. 
затменіе „ 3 у 2 „ 
свѣтъ п 2 1 / 4 „ 
затменіе,, 3 1 / 2 „ 
свѣтъ „ 2 Ѵ 4 п 
затменіе „ ЗѴ^, 


30 сек. 
О 2 раз. 


Свѣчей 
Хефнера 
Сильный | 
проб 

171.000 I 
Слабый 
проб. 

42.000 


32 


44 


82 


1 


Ноет. б. 

27.000 
Проб кр. 
25.500 


37.8 


фугъ 

105 


16 8 
16.8 


27 


124 17.9 

17.9 


Вазаская лоцъ-дистанція 


115 


Харахтеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Примѣчанія 


N10 


Красная, восьмистороняя 
маячная башня изъ кир- 
пича на высокомъ гранит- 
номъ фундаментѣ. 
1848—1903. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Въ время тумана производится послѣдовательно 
два выстѣла черезъ каждыя 15 минутъ. 


Характеръ маячнаго свѣта: 


251 



Характеръ туманныхъ сигналовъ: 


и 

16 




мин. 


Красный, двухмачтовый 
плавучій маякъ, съ крас- 
нымъ шаромъ на фокъмачтѣ. 
Надпись по обоимъ бортамъ 

„Оѵагкеп (8пірап) и . 

1868. 1886. 


На маякѣ имѣется пневматическая сирена, кото- 
рая во время тумана производитъ одинъ звукъ, продол- 
жительностью въ 5 секундъ. Если сирена не дѣйствуетъ 
звонятъ въ колоколъ. Если замѣтятъ съ маяка, что курсъ 
судна ведетъ къ опасности, то предупреждаютъ взрывомъ 
ракеты въ два выстрѣла. Отъ захода до восхода солнца 
зажигается штаговый огонь, для распознаванія положенія 
маяка въ зависимости отъ вѣтра и теченія. Если маякъ 
принужденъ оставить свое мѣсто, огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается. 

Характеръ маячнаго свѣта: 



Характеръ туманныхъ сигналовъ : 


65 55 

Плавучій маякъ оставляетъ свое мѣсто около 2/15 
Ноября. 


Красная, цилиндрическая 
желѣзная маячная башня 
съ наружными контрафор- 
сами. 

1886. 1903. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 


Характеръ маячнаго свѣта: 





252 


253 


! 

I 

I 






ш 


Ботническій заливъ. 


Х:о 

Названіе и мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

Свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

Видимая 

дальность 

254 

Хельсингкалланъ. 

По сѣцериую сторору мели 
Хельсингкалланъ, на глубинѣ 
28 метровъ. 

О / п 

63 36 45 
21 49 15 

Пост. б. 

О С раз. 

Свѣчей 

Хѳфнора 

215 

. 

: 

м. 

8.2 

футъ 

27 

і 

мин. 

9.5 

| 


Входъ къ Ньюкарлебю и Якобстадъ. 


2 

*Хельгрупдъ 

63 38 40 

Пер. б. кр. 

б. 500 

4.2 

13.9 

9 

\© 

О) 

На остро вѣ того лее 

22 25 0 

О 4 раз. 

кр. 60 



6 

(=4 

имени, у сѣвернаго входа 







сЗ 

въ гавань г. Ньюкарлебю 







§ 








М 








Рч 








к 

и 





\ 



РР 

*Руммсльгрундъ. 

63 44 42 

Пост б. 

140 

2.7 

9 

7.5 


. На островѣ того лее 
имени, у входа къ г. Я- 
кобстадъ. 

22 34 44 

' © .6 раз. 






Видимая 

дальность 


Вазаская лоцъ-дистанція. 


П7 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


II р и м ѣ ч 


ЯГ:о 


Красное, двухмачтовое, 
маячное судно съ бѣл о ю над- 
иисью по обоимъ бортамъ: 

„НеІ8Іпдка11ап“. 

1886. 


Красный шаръ па фокъ мачтѣ. Пневматическая 
сирена производитъ, во время тумана, одинъ звукъ 
каждую минуту, продолжительностью въ пятъ секундъ 
Если сирена не дѣйствуетъ звонятъ въ колоколъ. Если 
съ плавучаго маяка замѣтятъ, что курсъ судна ведетъ 
къ опасности, ввиду предупрежденія даютъ сигналъ 
взрывомъ ракеты въ два выстрѣла. Кромѣ того, для 
распознаванія ночью положенія плавучаго маяка въ 
зависимости отъ теченія и вѣтра, на немъ зажигается 
отъ захода до восхода солнца еще штаговый огонь, на 
высотѣ 6:ти футъ надъ планширемъ. 

Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ мѣстѣ, на 
кормѣ поднимается кормовой флагъ а на задней мачтѣ 
— маячный флагъ, желтый съ синимъ крестомъ. 

Если плавучій маякъ принужденъ, по экстренной 
причинѣ, оставить свое мѣсто, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается. 

Характеръ маячнаго свѣта: 


і 254 



Характеръ туманныхъ сигналовъ : 


Плавучій мая къ снимается со станціи около 30 _?- к — .- І,я 

12 Ноября. 


Улеаборгская лоцъ-дистанція. 


Бѣлая , восьмиугольная 
маячная башня на леелѣз*; 
ной установкѣ, высотою 10 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\Ѵ62° черезъ 
N. 0 и 8 до 8\Ѵ15°. 

Освѣщается съ по 2/15 Мая. 

40 

метровъ. 

1883. 1903. 


Бѣлая, цилиндрическая 

Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ М\У73° черезъ 

40 

маячная башня. 

\У до 8\Ѵ72° и составляетъ створъ съ N.0 257 по 


1896. 

румбу 8089°— N^89°. 



Освѣщается съ р п0 2/16 Мая. 
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Входъ къ г. Якобстадъ. 


Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

О / ГГ 


Свѣчей 

Хефнера 

м. 

футъ 

63 44 37 
22 35 28 

Пост. б. кр. 

О 6 раз. 

1 

б. 140 

кр 15 

8.2 

27 

1 


]*:о 


Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


257 


258 


& 

я 

н 

V 

об 

О 

м 


I 

* 

рр 


*Брсдхеллапъ. 

На островѣ того же 
имени. 


м. миль 
8 
5 


259 


260 


* Боргместаргрундъ. 

На островѣ того же 
имени, въ лѣсной просѣкѣ. 


*Хсльэпъ. 

На сѣверномъ мысѣ 
острова того лее имени. 


| Танкаръ. 

і На островѣ того же имени, 
у входа къ г. Гамлакарлебю. 


63 43 О 
22 42 18 


63 42 50 
22 42 48 


63 57 О 
22 51 О 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Пер. б. кр. 
О 6 раз. 


Мерц. б. каж- 
дыя 6 секундъ 
проблескъ 
продолжитель- 
ностью въ 4 
сек. 

свѣтъ около 
4 сек. 
затемненіе о к. 
2 сек. 


б. 

кр. 


45 

5.5 


3.4 


11 


б. 105 
кр. 13 


74.800 


12.2 


37.8 


40 


124 


6 

3 5 


7.5 

45 


17.9 


Видимая 

дальность 


Улеаборгская лоцъ-дистанція. 


119 


Характеръ и годъ по- 


Ъ 

о 


стройки, и когда освѣщеніе 

Іринѣчанія 

к 

рэ 

Х:о 

измѣнено 


і-З 




Е 



Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на желѣз- 
иой установкѣ, высотою 3 
метра. 

1896. 1903. 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы: ' 40 


Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

градусовъ 

угла 

Граничные румбы 

б пост. 

30°30' 

№ѴѴ77° 

81Ѵ72°30' 

кр. пост. 

16°30' 

8\Ѵ72°30' 

8\Ѵ56° 

б. пост. 

71° 

8\Ѵ56° 

8015° 

б. пост, слабый 

20° 

8015° 

І 

8035° 


257 


Составляетъ створъ съ Х:о 256 по румбу 8089° ■ 
-ХѴѴ89°. 

1 9 Ію ін I 

Освѣщается съ у Хвгус] 110 2/ 15 Мал. | 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня на бѣломъ 
гранитномъ фундаментѣ, вы- 
сотою 1,4 мет. 

1896. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\\ г 67 0 до К\Ѵ76° 
и составляетъ створъ съ №о 259 но румбу 8069°30' 
-ітб9 о 30'. ѵ ‘ 

„ 19 Іюля ~ 

Освѣщается съ у АвГ у С ; но 2/ Іо Мая. 


40 


258 


Бѣлая , цилиндр и чес кая 
маячная башня на желѣз- 
ной установкѣ, высотою 10 
метровъ. 

1896. 1903. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ ЩѴ59° черезъ 
ЛѴ до З'ѴѴвІ 0 и составляетъ створъ съ Х:о 258 по 
румбу 8069°30'— Х\Ѵ69°30'. 

Освѣщается съ х Авгу0 - по 2/15 Мая. 


40 


259 


Красная, круглая, маяч- 
ная башня изъ желѣза съ 
бѣлой горизонтальной поло- 
сой по серединѣ, на одну 
треть высоты. 

1889. 1904. 


Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. 

Имѣется нневматическаи сирена, которая произ- 
водитъ, каждыя двѣ минуты, два послѣдовательныхъ 
звука, продолжительностью 7 сек. каждый. 


Характеръ маячнаго свѣта: 


41 


260 


ІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІ 


і 

і 

і 


Характеръ туманныхъ сигналовъ : 


т т 



1 о 


9 6 


сек. 




120 



Видимая 

дальность 


Улеаборгская лоцъ-дистанція. 


121 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


римѣчанія 


Фонарь на бѣлой ныіпкѣ Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ №\Ѵ72°32' до 41 ; 261 
I маячнаго, краснаго домика. К\УЗЗ°32' и составляетъ створъ съ №о 262 по румбу 
1885. 1889. 1904. N^56°— 8056°. I 


Бѣлая, шестиугольная, Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\Ѵ78°30' до 41 262 

деревянная маячная башня, ^Ѵ33°32' и составляетъ створъ съ Х:о 261 но румбу 
высотою 10.8 метра. Х\Ѵ56°— 8056°. 

1885. 1889. 1904. 

Фонарь па стѣнѣ бѣлой, Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х\У26°40' черезъ 41 263 

маячной будки, поставлен- N и О до 806°40' и составляетъ створъ съ Х:о 265 | 

ной на фундаментѣ изъ бре- по румбу 8021°30' — ХѴѴ21°30\ 

венъ, высотою 4 метра. Освѣщается съ 13 Іюш но 2/15 Мая. 

1885. 1890. 1 Авгус. ' 


Фонарь на красномъ стол- 
бѣ. 

1888. 


Огонь освѣщаетъ весь горизонтъ. 
Освѣщается съ 19 1,оЛя по 2/15 Мая. 

1 Авгус. 


41 264 


| Бѣлая, восьмиугольная, Освѣщаетъ горизонтъ ось Х\Ѵ39°10' черезъ N до I 41 | 265 
маячная башня на уставов- КО5°50' и составляетъ створъ съ №о 263 но румбу | | 

кѣ изъ углавого желѣза, 8021°30' — №\\ 7 21°30'. ! 


1885. 1902. 


Освѣщается съ ля по 2/15 Мая. 

1 Авгус. 


Красная, круглая, маяч- Маякъ освѣщаетъ весь горизонтъ. Имѣется руч- 
ная башня изъ кирпича, ной горнъ издающій, во время тумана, каждыя двѣ» ми- 
высотою 12.2 метра. нуты — одинъ звукъ продолжительностью въ 5 секундъ. 

1872. 1904. 

Характеръ маячнаго свѣта: 


Характеръ туманныхъ сигналовъ: 


I Фонарь на рыбацкомъ Огонь служитъ рыбакамъ для входа съ моря въ | 
I домѣ. шлюпочную гавань. і 

Освѣщается съ 2/15 Августа до 2/15 Сентября. 


Входъ къ г. Брахестадъ. 


122 


Ботническій заливъ. Входъ къ г. Брахестадъ. 


Х:о 

Названіе н мѣстоположеніе 

маяка 

Широта 

и 

Долгота 

0 отъ 
Гринв. 

Свойство 

огня и 

аппарата 

Сила 

свѣта 

Высота 

огня надъ 

поверхн. 

воды 

268 

Нахкіайненъ. 

і 

° ' п 

! 64 34 50 
23 51 40 

і 

! 

Два огня. 

Пост. б. 

© 6 раз. 

Свѣчей 

Хефнера 

425 

М. | футъ 

10.4 34 



*І(елло. 64 41 4 ІІер. б. кр. 

На островѣ того же име- ; 24 33 3 © 6 раз. 

ни, у ’Аода къ г. Брахе- ! 
ста.ѵьГ \ 

V 

*Эйэ. 64 41 13 Пост. б. 

На островѣ Эйз. 24 34 0 © 6 раз. 



140 


35 


Видимая 

дальность 


Улеаборгская лоцъ-дистанція. 


123 


Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


р и м ѣ ч а н і я 



Красное, двух мачтовое, 
маячное судно съ бѣлою 
надписью „ЫаНкіаіпеп“ но 
обоимъ бортамъ. 

1892. 


Но одному красному шару на обѣихъ мачтахъ Па- ' 
ровая сирена, установленная на маякѣ, издаетъ, во | 
время тумана, четыре звука въ минуту, каждый про- 
должительностью въ 7 х / 2 секундъ. Если сирена не | 
дѣйствуетъ, звонятъ въ колоколъ. 

Маякъ снабженъ ракетами для предупрежденія су- і 
довъ, взрывами ракетъ, о томъ, что курсъ ихъ ведетъ 
і къ опасности, причемъ ракеты взрываются двумя вы- 
I стрѣлами, изъ которыхъ послѣдній выбрасывает ъ свѣ,- | 
I тящіяся звѣзды. 

Кромѣ того, для распознаванія ночью положенія | 
плавучаго маяка въ зависимости отъ теченія и вѣтра, і 
на немъ зажигается отъ захода до восхода солнца еще | 
іптаговый огонь, на высотѣ 6-ти футъ надъ планширемъ. | 
Когда маякъ, по случаю бурной погоды или по ! 
какой-либо другой причинѣ, принужденъ не находиться | 
на своемъ мѣстѣ, то маячный флагъ не поднимается и | 
огни не зажигаются. I 

Въ дневное время на маякѣ поднимаются: на кормѣ : 
— бѣлый флагъ съ синимъ прямымъ крестом ъ и чер- ■ 

! нымъ комтіасомъ въ верхнемъ углу, на задней мачтѣ 
і — маячный флагъ, желтый съ сипимъ прямимъ кре- 
стомъ. I 

! Характеръ маячнаго свѣта: ! 


268 




Характеръ туманныхъ сигналовъ : 



Плавучій маякъ снимается со станцій около 

24 Октября 
10 Ноября * 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня, на уста- 
новкѣ изъ углавоію желѣза, 
! высотою 2 метра. 

1 1896. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\Ѵ7° до 8\Ѵ77° 
и составляетъ створъ съ Х:о 270 по румбу 8^68°— N068°. 

Освѣщается съ 23 Іюля до конца навигаціи. 

5 Лвгус. 


42 269 


Бѣлая, цилиндрическая 
маячная башня, на уста- 
новкѣ изъ углавого желѣза, 
| высотою 6 метровъ. 

1896. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ 8\У42°80' до 
8\Ѵ82°30' и составляетъ створъ съ № о 269 по румбу 
8\Ѵ68° — N068°. д " 

Освѣщается съ 23 ІЮЛЯ до конца навигаціи. 

5 Авгус. 


42 270 
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Входъ къ г. Брахестадъ. Ботническій заливъ. 




Названіе и мѣстоположеніе 
маяка 


Широта 

и 

долгота 
О отъ 
Гринв, 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


27 І 


272 


* Исокрассли. 

На островѣ 1 1 со красел и . 


Улеаборгскій 

ніеми). 


(Марья- 


273 


Плевна. 

Около 2у 4 мили къ ЛѴ-ту 
отъ банки Плевна. 


о г гг 

64 40 37 
24 32 12 

Пост. б. 

О 6 раз. 

Свѣчей 

Хефнера 

45 

65 2 26 
24 34 0 

I Іост. б. съ 
проб. Каждыя 
40 сек. одинъ 
проблескъ 
продолжитель- 
ностью въ 5 
секундъ. 

0 4 раз. 

Пост. 950 
Проб. 
27.100 

65 26 12 
24 22 0 

Пост. кр. 

О 6 раз. 

43.5 

і 


10.4 


30.2 


фугъ 

34 


99 


9.1 


30 


мин. 

6 


14 

16.4 


Видимая 

дальность 


Улеаборгская лоцъ-дистанція, 


125 




Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 


и р 


измѣнено 


и м 


о 


ѣ ч а н і я 


N10 


а 


Фонарь снаружи на стѣнѣ 
желтаго, лоцманскаго, кара- 
ульнаго дома. 

1896. 


Огонь освѣщаетъ горизонтъ отъ Х1Ѵ18° до N05° I 42 
и отъ N036° до М084°30' | 

Освѣщается съ Ію — до конца навигаціи. І 

5 Авгус. ! 


271 


Бѣлая, круглая, маячная 
башня изъ кирпича, вы- 
сотою 25 метровъ. 


1872. 1904. 


Красный, двухмачтовый, 
плавучій маякъ съ бѣлою 
надписью по обоимъ бор- 
тамъ „Р1еѵпа“. 

1885. 


! 

і 


Маякъ освѣщаетъ горизонтъ отъ 88ДѴ черезъ \Ѵ 

! и N до N0. 

! 


Характеръ маячнаго свѣта: 



Красный' шаръ на фокъ мачтѣ. Ручной горнъ ; 
во время тумана издаетъ, черезъ каждыя 2 минуты, ! 
одинъ звукъ продолжительностью въ 6 секундъ Если | 
горнъ не дѣйствуетъ, звонятъ въ колоколъ. 

Маякъ снабженъ ракетами для предупрежденія 
судовъ, взрывами ракетъ, о томъ, что курсъ ихъ ведетъ 
къ опасности, при чемъ ракеты взрываются двумя 
выстрѣлами, изъ которыхъ послѣдній выбрасываетъ 
свѣтящіяся звѣзды. 

Кромѣ того, для распознаванія ночью положенія 
плавучаго маяка въ зависимости отъ теченія и вѣтра, 
на немъ зажигается отъ захода до восхода солнца еще 
іптаговый огонь, на высотѣ 6-ти футъ надъ планши- 
ремъ. 

Днемъ на кормѣ поднимается бѣлый флагъ съ 
синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу; на задней мачтѣ— -маячный флагъ, 
желтый съ синимъ прямымъ крестомъ. 

Если судно принуждено будетъ, по случаю свѣжей 
погоды или по какой-нибудь другой причинѣ, оставить 
свое мѣсто, то огонь не зажигается и желтый флагъ 
спу кается. 

На плавучемъ маякѣ имѣются лоцмана. 


Характеръ маячнаго свѣта: 



і 272 


! 273 


Характеръ маячнаго свѣта: 


сек. 


Плавучій маякъ снимается около — 0ктяб Р я 

5 Ноября. 
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Ботническій заливъ. Входъ къ г. Веши. 




Широта 

N10 

Названіе и мѣстоположеніе 

и 


долгота 


маяка 

0 отъ 



Гринв. 


Свойство 
огня и 
аппарата 


Сила 

Свѣта 


Высота 
огня надъ 
поверхн. 
воды 


274 


АйОСЪ. 65 40 18 

На западномъ мысѣ острова 24 31 О 
Айосъ, у входа къ г. Кеми. 


Пост. б. 

Проб. б. кр. 
Дву проб, бѣ- 
лый : каждыя 
6 сек. два бѣ- 
лыхъ пробле- 
ска послѣдова- 
тельно одинъ 
за другимъ и 
продолжитель- 
ностью въ 1 
сек. Одно проб, 
кр. каждыя 5 
сек. одинъ кр. 
проб, продол- 
жительностью 
въ 1 сек. 

О 5 раз. 


Свѣчей 

Хефнера 

б. 2000 


6.7 


кр. 


400 : 


футъ 

22 


м. миль 

10 

10 


і 





і 



Видимая 

да явность 


Улеаборгская лоцъ-дистанція 
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Характеръ и годъ по- 
стройки, и когда освѣщеніе 
измѣнено 


Фонарь на стѣнѣ снаружи 
бѣлаго, лоцманскаго дома. 


1887. 1904. 


I 


При: 

і 

и ѣ ч а н 

: і я 


Огонь освѣщаетъ слѣдующіе секторы : 

Цвѣтъ и свойство 
огня 

Число 

град. 

угла 

Граничные румбы 

кр. одно проб. 

18°30' 

8\Ѵ31°30' 

8\Ѵ13° 

б. ПОСТ. : 

8° 

! 8ШЗ° 

8\Ѵ5° 

б дву-проб. 

18°30' 

8ДѴ5° 

8013°30' 


1274 


Характеръ маячнаго свѣта: 



Проб. б. 


Проб. кр. 







і 

і 


Х:о карты 




Прибавленія и поправки. 


Къ N 10 1 стр. 11 — Веркоматала, N 10 82 стр. 39 — Эрансгрундъ, N 10 217 
стр. 101 — Реландерсгрундъ и N -.0 273 стр. 123 — Плевна: 

Для распознаванія ночью положенія плавучаго маяка въ зависимости отъ 
теченія и вѣтра, на немъ зажигается отъ захода до восхода солнца еще штаговый 
огонь, на высотѣ б-ти футъ надъ планширемъ. 

На маякахъ имѣются лоцмана и съ нихъ, въ отвѣтъ на требованіе таковыхъ, 
производятся слѣдующіе сигналы: 

Днемъ. — 1) Для означенія, что лоцманъ выѣзжаетъ, поднимается флагъ, 
обозначенный въ сводѣ международныхъ сигналовъ буквою В (соотвѣтствующею 
латинской буквѣ С). 

2) Для означенія, что лоцмановъ нѣтъ на плавучемъ маякѣ или что лоц- 
манъ, но причинѣ крѣпкаго вѣтра, не имѣетъ возможности выѣхать, поднимается, 
того же свода сигналовъ, флагъ Г (или латинскаго алфавита И). 

Ночью — 1) Для означенія, что лоцманъ выѣзжаетъ, показывается лоц- 
манскимъ фонаремъ иоперемѣннао красный и бѣлый свѣтъ. 

2) Для означенія, что всѣ лоцмана выѣхаіи съ плавучаго маяка или что 
лоцманъ, по случаю крѣпкаго вѣтра или какихъ-либо другихъ причинъ, не имѣетъ 
возможности выѣхать, поднимается на гафелѣ бизань-мачты два фонаря съ бѣлымъ 
огнемъ, одинъ надъ другимъ. 

Если маякъ, по случаю свѣжей погоды или какой-нибудь другой причинѣ 
принужденъ оставить свое мѣсто, то маячный огонь не зажигается и маячный 
флагъ не поднимается. 

Къ N 10 127 стр. 59. Гангэ (Руссарэ): 

Спасательная станція съ ботомъ и ракетными аппаратами; ботъ имѣетъ 
но серединѣ паруса красную полосу и бѣлый флагъ. Какъ только съ маяка 
замѣтятъ, что какое-нибудь судно находится въ опасности или подвергается ей, 
то ботъ выходитъ въ море для иоданія ему помощи и спасанія всего возможнаго 
или для введенія судна въ безопасное мѣсто. Въ этомъ случаѣ ботъ снабжается 
соотвѣтствующими обстоятельствамъ частями изъ ракетпаго аппарата. Если суда, 
находящіяся въ морѣ, по какой-либо причинѣ желаютъ получить со станціи 
помощь, то они должны дать обыкновенный сигналъ объ опасности. 

Сигнальная станція для передачи сигналовъ по международному своду 
между гаванью г. Гангэ и судами. 

Телефонъ между маякомъ и городомъ. 

Стр. 15 въ столбцѣ примѣчанія 2 и 5 строка сверху: 

Напечатано 8О0°30' — ШУ0°30', должно быть 805°— N^5°. 

Стр. 19 въ столбцѣ примѣчанія таблица Малаго Фискара ошибочна, на- 
печатано : 


кр. 


проб. 

20° 

N078° 

8082° 

3 . 


проб. 

69° 

8082° 

8013° 

б. и 

кр. 

пер. 

86° 

8013° 

8073° 

кр. 

проб. 

10° 

8073° 

8083° 

Должно быть: 

кр. 

3 . 


проб. 

40° 

N078° 

8062° 


проб. 

49° 

8062° 

8013° 

б. и 

кр. 

пер. 

86° 

8013° 

8\Ѵ73° 

кр. 

проб. 

10° 

8\Ѵ73° 

8ѵт° 


Стр. 72 №о 159 — напечатано: Абоскій но сваяхъ, должно быть : Абоскій 
на сваяхъ. 



Алфавитъ 


Фарватерамъ и маякамъ. 



Стр. 

№ 


Стр. 

Фарватеры: 



Транзундъ (входъ) 

12 



„ — Выборгъ .... 

14 

Аспэ 

26 

— 

„ въ море 

16 




„ — Куорсало .... 

18 

Барэзундъ— Эспшеръ 

50 

— 

Тверминнэ — Гангэ 

56 

Біэркэзундъ (входъ) 

10 

— 



Брахестадъ (входъ) 

122 

— 

фридрихсгамнъ (входъ) .... 

24 

Ганге— Юнгфрузундъ 

62 

— 

Эрстанъ — Або 

70 

Гельсингфорсъ (входъ черезъ Гу- 



„ — Лёвтеръ . . ... 

72 

стасвертъ) . * 

38 

— 

Эсппіеръ— Тверминнэ 

54 

Гельсингфорсъ (входъ черезъ Лонг- 




эрнъ) 

42 

— 

Юнгфрузундъ — Эрстанъ .... 

68 

Гельсингфорсъ (входъ съ востока) 

36 

— 

■ 


Гельсингфорсъ — Поркалауддъ . . 

44 

— 

Якобстадъ (входъ) 

116 

Икспилэ (входъ) 

118 

— 

Маяка: 


Кауниссари — Бойстэ 

30 

— 



Котка (входъ) 

26 

— 

Абоскій на сваяхъ 

72 

Кеми (входъ) 

124 

— 

Александровскій (Бокхольменъ) . 

42 




Алватиніеми 

12 

Ледзундъ въ море 

88 

— 

Андалтеръ 

58 

Ледзундъ — Маріехамнъ .... 

90 

— 

Аскэклубъ 

90 

Лемстремъ (каналъ) 

94 

— 

Аспхару 

54 

Ловиза (входъ) 

32 

— 

Айлисари 

102 

Л ёвтеръ— Ледзундъ 

80 

— 

Айосъ 

126 

Лёвтеръ — Утэ 

74 

— 

Барэзундъ (лоцвахта) 

50 

Маріехамнъ (входъ) 

92 

— 

Бастхольмъ 

48 



Біэркэзундъ (Виртаніеми) . . . 

10 

Николайстадъ (входъ) .... 

110 

— 

Біэрнеборгскій (Себшеръ) . . . 

104 

Ньюкарлебю (входъ) 

116 

— 

Блекхольменъ недре 

42 

Нюстадъ (входъ) . . . . . . 

100 

— 

„ эвре 

42 



Большой Фискаръ 

18 

Поркала — Барэзундъ 

46 

— 

Бойстэ 

30 




Бокулла 

78 

Раумо (входъ) 

102 

— 

Бойлеръ 

94 

Ревсэ (входъ) 

104 

— 

Богшеръ (Шифтетъ) 

82 


159 

86 

5 

124 

197 

116 

221 

274 

104 

103 

2 

224 

87 

90 

33 

63 

173 

206 

181 


9 



130 



Стр. 

№ 


Стр. 

№ 

Боргместаргрундъ 

118 

258 

Кокомбринкъ 

80 

178 

Бредхелланъ . . 

118 

257 

Корсэ недре 

92 

199 

Бусэ 

52 

109 

„ эвре . . 

92 

200 

Бустеръ 

88 

194 

Коппарфурутеръ 

112 

246 




Котка . . 

28 

60 

Валькомъ 

34 

73 

„ лоцвахта 

28 

57 

Валкіакари недре 

102 

219 

„ нижній 

28 

51 

„ эвре 

102 

220 

„ верхній 

28 

52 

Валсэрарнэ 

114 

253 

Ку-энъ 

54 

115 

Векаргрундъ 

112 

246 

Куэрсклаккенъ 

120 

264 

Вейткари 

26 

48 

Кугэръ 

68 

143 

Верккоматала 

10 

1 

Кукоури 

28 

53 

Вестра-Свартэ ....... 

42 

88 

Кунинканіеми нижній 

10 

3 

Видшеръ 

78 

172 

„ верхній 

12 

4 

Вилланіеми 

24 

47 

Купоненсари 

14 

22 

Вормэ-Хегхольмъ 

48 

101 

Я 

16 

25 

Выборскій верхній ...... 

іб 

28 

Кютэ 

44 

93 

„ нижній 

16 

30 




„ гаванскій 

16 

172 

Лаукасніеми 

28 

54 




Лавансари недре 

34 

75 

Гальтарнэ 

64 

138 

„ эвре 

34 

76 

Галли 

18 

32 

Лемстремъ (каналъ) .... * 

94 

205 

Гангэ (Руссарэ) 

58 

127 

я недре 

94 

203 

Гангэ на молѣ 

58 

126 

„ эвре . . 

94 

204 

Гогландъ (гаванскій) 

34 

77 

Ледшеръ 

88 

192 

Гиссланъ 

96 

208 

Леппэлуото 

14 

21 

Гранхольмъ 

36 

80 

Лильклиппингсгрундъ 

64 

135 

Гриссельборгъ 

76 

169 

Лиль-Энгесэ 

64 

139 

Грохара 

38 

83 

Лилла Свартбоданъ 

112 

244 

Густавсвертъ 

40 

84 

Линдасари 

102 

^22 

Густавсвернъ 

60 

128 

Ловиза недре 

32 

71 




я эвре 

34 

72 

Далыперъ 

18 

36 

„ таможенная пристань . . 

34 

74 

Дегерб ю 

86 

188 

Лопперъ 

96 

207 

Дерзитерсгрундъ 

110 

239 

Лонгрундъ 

62 

132 

Дъюпкуббъ 

50 

108 

Лёвіпсръ 

74 

163 

Дьюпшеръ 

110 

243 

Лёве 

30 

62 




Лёкшеръ 

90 

196 

Идтеръ 

66 

140 




Ингольшеръ 

76 

170 

Маакалла 

120 

267 

Исокрасели 

124 

271 

Малый Фискаръ 

18 

35 

Исосантакари 

106 

231 

Маріехамнъ недре 

92 

201 

Иттергрундъ 

108 

232 

я эвре 

92 

202 




Медельбоданъ 

112 

245 

Кааслуото 

72 

162 

Мер кетъ 

98 

21 У 

Калвхольмъ недре 

56 

117 

Мнхелыперъ недре 

46 

96 

я эвре 

56 

118 

я эвре 

44 

95 

» (Або) 

76 

168 

Монесъ недре 

32 

69 

Калкуддъ 

72 

158 

я эвре 

32 

70 

Карлхамнсуддъ 

46 

100 

Мустамаа норра 

22 

42 

Калло 

104 

225 

я сэдра 

22 

43 

Касбергетъ 

64 

137 

Мюрэрнъ 

32 

67 

Каскэ (Шельгрундъ) 

108 

235 

Мэнтюлуото пристань 

106 

228 

Каунисари 

30 

61 

„ недре 

106 

227 

Кваркенъ (Норртеръ) .... 

114 

251 

„ эвре 

106 

226 

„ (Снипанъ) 

114 

252 




Келло 

124 

269 

Нагелыірикъ 

112 

250 

Килнсари недре 

14 

19 

Нахкіайненъ 

122 

268 

„ эвре 

14 

20 

Нотгрундъ 

70 

154 

Кивикари 

26 

49 

Нюхамиъ 

90 

195 

Кнившеръ 

80 

174 

Нюстадскій (Энтеръ) 

100 

213 
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Онхольмъ . . . 

Оркисгрундъ . . 

Орренгрундъ . . 

Огонь на сваяхъ 


Паргаснуртъ недре 
„ эвре . 


Пиркери . 
Писисари . 
ІІиткеніеми 


Плевна . . , 

Поркалауддъ . 
Иукіонсари . 
Пурха . . . 


Ранкэ . . 

Равансари . 


Реварэръ 

Ревсэ (параходная пристань) 
„ (южный мысъ) . . . 


Руммельгрундъ 
Рунсала . . 

Рюпгеръ . . 

Рэдбоданъ . . 


Сантіо 

Свартгрундъ . . . 

Саксагрундъ . . . 

Свартэ-Хеганесъ 
Скарпшеръ . . . 

Скугсутхугнингенъ . 
Снзкуббъ .... 
Смёргрундъ . . . 

Соттунга-Бусшперъ 
Спарвхольмъ . . . 

Стегшеръ .... 
Стенгрундъ . . . 

Стриканъ .... 
Стурхестенъ . . . 

Стура-Хегтеръ . . 

Стур каллегру ндъ 
Стура-Онгестэ . . 
Стур -Мел э .... 
Стура-Трескэ . . . 

Стура Эстерсвартэ . 
Стреммингсбоданъ . 


Стр. 

№ 


Стр. 

66 

142 

Суоніонсари недре 

14 

70 

153 

Суйтсари эвре 

14 

32 

64 

Сювесальменкари 

100 

14 

15 

Сэлсэ 

84 

14 

18 

Сэдершеръ 

36 

16 

26 





Тальхольмъ 

74 

16 

27 

Танкаръ 

118 

68 

146 

Тверминнэ вестра 

56 

68 

147 

„ эвре 

56 

20 

40 

„ эстра 

56 

16 

23 

Терваніеми 

16 

28 

55 

Тиргрундъ 

42 

22 

41 

Тіутинэ 

28 

72 

160 

Торра Хестенъ ....... 

36 

104 

223 

Торвшеръ 

80 

124 

273 

Трутклиипанъ недре 

120 

46 

97 

„ эвре 

120 

20 

38 

Тульудденъ вестра 

62 

72 

161 

эвре 

62 



„ эстра 

62 

26 

50 

Туммелсэ недре 

ПО 

14 

16 

„ эвре 

ПО 

14 

17 

Тупоранеари лоцвахта .... 

12 

100 

217 

„ вестра 

12 

86 

189 

„ эстра. ... 

12 

I 106 

230 



106 

229 

Улеаборгскій (Марьяніеми) . . . 

124 

44 

94 

Улькокари 

24 

100 

214 

Улько калла . . 

120 

16 

31 

Уттербергъ 

108 

116 

256 

Уттерклинтенъ 

62 

72 

157 

Утэ 

80 

44 

92 

Урансари недре 

12 

74 

165 


14 

76 

166 

я эвре 

12 

82 

180 

Я Я 

14 

108 

236 



ПО 

240 

фагерхольмъ 

76 



Фанстнесъ 

32 

20 

39 

Флисэ недре 

88 

78 

174 

„ эвре 

88 

72 

156 

Фримодигрундъ 

120 

50 

107 

<1>унгтеръ 

66 

86 

187 

Фурухольмъ 

54 

62 

129 



78 

171 

Ханперэпкари “ ' 

100 

82 

179 

Хаверэ недре 

70 

84 

184 

» эвре 

70 

50 

105 

Хаятеръ 

24 

92 

198 

Хальвегсхольмъ 

42 

56 

122 

Хамнхольмъ 

64 

46 

99 

Харргрундъ 

108 

112 

249 

Хейсала недре 

70 

112 

248 

„ эвре 

70 

108 

237 

Хестнесъ каналъ 

36 

48 

102 

Хельманъ 

98 

70 

152 

Хельгрундъ 

116 

46 

98 

Хельсингкалланъ 

116 

40 

85 

Хельэнъ 

118 

ПО 

238 И Хеминкилетто 

20 
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Стр. № 

Херрэ 88 193 

Хіетаненъ сѣверный 28 58 

„ южный 28 59 

Хилло ніеми . 24 45 

Худэ недре 32 65 

„ эвре 32 66 

Хундхолетъ 56 123 

Хунгербергъ 120 263 

Хусэ 84 182 

Хюклезундъ 50 106 

Хэгхольмъ 58 125 

Чепмансгрундъ 72 155 

Щельпіеръ 98 212 


Стр. № 

Эккерэ 98 210 

Эдвардсгрундъ 18 34 

Эншеръ 86 186 

Эсптеръ недре (Гельсингфорсъ) . 52 110 

„ эвре „ . 52 111 

„ недре (Або) 68 144 

„ эвре „ 68 145 

Эрансгрундъ 38 82 

Эйэ 122 270 

Юлэнъ 54 113 

Юнгэ 84 185 

Юссарэ 52 112 

Ярвилуото 102 218 



